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ПРЕДИСЛОВИЕ 


«Основными направлениями развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы», принятыми ХХУ съездом КПСС, пре- 
дусматривается «обеспечить дальнейшее развитие `и повышение 
эффективности автоматизированных систем управления и вычисли- 
тельных центров, последовательно объединяя их в единую обще- 
государственную систему сбора и обработки информации для уче- 
та, планирования и управления. Создавать вычислительные цент- 
ры коллективного пользования. Расширить производство и приме- 
нение средств оргтехники для рационализации делопроизводства и 
улучшения организации управленческого труда». «Развивать про- 
изводство универсальных и управляющих вычислительных ком- 
плексов, периферийного оборудования, приборов, устройств реги- 
страции и передачи информации для автоматизированных систем 
управления технологическими процессами»... «Обеспечить создание 
и выпуск новых видов приборов и радиоэлектронной аппаратуры, 
основанных на широком применении микроэлектроники...». 

Автоматизированные системы ‘управления и вычислительные 
центры как общегосударственного значения, так и производствен- 
ного не могут качественно и эффективно функционировать без при- 
менения технических средств передачи информации, к которым от- 
носятся средства связи. В настоящее время немыслимо ни одно про- 
мышленное предприятие, учреждение, строительство и т. д. без нали- 
чия средств управления, включающих в себя наряду со средствами 
оргтехники аппаратуру и устройства связи. 

За время, прошедшее с момента выхода в свет первого издания 
Справочника, средства связи, используемые для оперативного уп- 
равления промышленными предприятиями, учреждениями и строи- 
тельством, претерпели значительные изменения. Сняты с производ- 
ства устаревшие аппаратура и устройства как общепромышленного, 
так и специального назначения, начата разработка и выпуск новой 
аппаратуры, которая по своим электрическим параметрам и эсте- 
тическому оформлению не уступает лучшим мировым образцам. 

Многочисленные письменные отзывы, поступившие в адрес 
издательства, а также рецензии, появившиеся в печати («Электро- 
связь, 1976, № 11) на первое издание, и высказанные в них поже- 
лания свидетельствуют, что Справочник явился полезным посо- 
бием для работников, занятых проектированием, монтажом и экс- 
плуатацией средств оперативного управления производством. 

Высказанные выше обстоятельства побудили издательство к 
выпуску второго издания, в котором по возможности учтены за- 
мечания читателей. 

В настоящем Справочнике приводятся данные только на аппа- 
ратуру и устройства телефонной, громкоговорящей и документаль- 
ной связи, звуко-и видеозаписи, воспроизведения, перевода речей, 
вводно- и линейно-коммутационную аппаратуру, а также на або- 
нентские линейные устройства телефонной связи и радиофикации. 
Данные по другим видам и средствам связи и сигнализации и ис- 
точникам электропитания за недостаточностью объема не рассмат- 
риваются, и описание по ним должно явиться предметом само- 
стоятельного издания. 


4 Предисловие : 


Аппаратура и ‘устройства, приведенные в Справочнике, систе- 
матизированы не только по видам и сетям связи, классификация 
которых, хотя и неофициально, но четко определилась в области 
производственной связи (административно-хозяйственная, дирек- 
‘торская, диспетчерская, документальная связь и т. д.), но и по 
связи в различных отраслях народного хозяйства (транспортная и 
-шахтная связь), а также средствам связи и назначению (звукозапись, 
‘воспроизведение и вводная аппаратура). Это позволяет быстрее 
ориентироваться при выборе той или иной аппаратуры. = 

Технические характеристики на аппаратуру и устройства, при- 
веденные в книге, составлены на основании технической докумен- 
тации, каталогов и других официальных документов и материалов. 

При пользовании Справочником необходимо учесть, что часть 
приведенной в нем аппаратуры и устройств выпускается предприя- 
тиями министерств и ведомств для своих ведомственных нужд или 
для поставки в розничную торговую сеть. Аппаратура и устрой- 
ства ведомственного назначения могут быть использованы органи- 
‘зациями других ведомств только при наличии согласия фондодержа- 
телей на их поставку. Аппаратура и устройства, поставляемые в роз- 
ничную торговую сеть, могут приобретаться организациями за налич- 
ный расчет или по перечислениям. 

Информацию по аппаратуре связи отечественного производства 
можно получить в следующих организациях: 

Всесоюзном информационном фонде стандартизации ‚ (ВИФС) 
Госстандарта СССР; 

Центральном отраслевом органе научно-технической информа- 
ции (ЦООНТИ «ЭКОС») Министерства промышленности средств 
‘связи СССР; 

Научно-исследовательском институте экономики и информации 
радиопромышленности (НИИЭИР); 

Центральном научно-исследовательском институте информации 
и техникоэкономических исследований Министерства приборострое- 
‘ния, средств автоматизации и систем управления; 

Центральном научно-исследовательском институте электронной 
промышленности (ЦНИИ «Электроника») Министерства электрон- 
ной промышленности СССР; 

Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) Министерства свя- 
зи СССР, а также в соответствующих отраслевых информацион- 
ных организациях, выпускающих аппаратуру и устройства связи. 

Автор выражает искреннюю благодарность предприятиям-изго- 
товителям, проектным организациям и отдельным лицам, любезно 
предоставившим в его распоряжение необходимые документы и ма- 
териалы. Автор сердечно благодарен рецензенту О. Н. Нестерову 
и ответственному редактору Г. М. Матлину за ценные советы и 
‘руководство шри подготовке Справочника к изданию. 

Замечания по справочнику следует направлять в издательство 
‚«Связь»-по адресу: Москва, 101000, Чистопрудный бульвар, д. т 


Глава 1 Ри 


АППАРАТУРА АДМИНИСТРАТИВНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
<> 


1.1. Общие сведения 


В настоящей главе описаны телефонные станции, которые ис- 
пользуются для организации на предприятиях и в учреждениях 
административно-хозяйственной ‘телефонной связи. Сети админи- 
_ стративно-хозяйственной (производственной телефонной) связи обе- 
 спечивают временные соединения между абонентами телефонных 
станций, а при наличии внешней связи — и связь с абонентами го- 
родских и междугородных телефонных сетей, а также других сетей 
производственной связи. 

Телефонные станции по системе обслуживания делятся на руч- 
ные :(РТС) и автоматические (АТС), а по кпособу электропита- 
ния — на питающие абонентские устройства от центральной бата- 
реи (ЦБ), к которым относятся все АТС и РТС ЦБ (ЦБ-120Ж2, 
УРТС-100/600), и питающие абонентские устройства от местной ба- 
тареи (МБ) (КТМБС-30). 

Ручные ‘телефонные станции общего назначения (КТМБС-30, 
ЦБ-120Ж2л и УРТС-100/600), выпускаемые в настоящее время про- 
мышленностью, находят применение только в тех исключительных 
случаях, когда организация автоматической телефонной связи на 
данном предприятии или стройке временно невозможна. 

По типам коммутационных приборов, используемых для уста- 
новления временного разговорного тракта, автоматические телефон- 
ные станции подразделяются на: 

релейные, тпде коммутационными приборами являются электро- 
магнитные реле (КАТС-Р20 и КАТС-Р40), возможности которых 
ограничены; 

декадно-шаговые (АТС ДШС) с использованием шаговых ис-. 
кателей (УАТС-49). Эти станции отличаются простотой схемы и 
технического обслуживания, а также ‘универсальностью применяе- 
‚мого оборудования ‘на станциях различной емкости. К недостаткам 
этих станций относятся: сравнительно низкая скорость установле- 
ния соединения; механическое ‘перемещение искателей, что приво- 
дит к их быстрому износу; сравнительно большие производствен- 
ные площади, необходимые для ‘их размещения, и значительные 
трудовые затраты при эксплуатации. | 

Учрежденческие автоматические телефонные станции дДекадно- 
шаговой системы типа УАТС-49, получившие наибольшее примене- 
ние для организации административно-хозяйственной связи пред- 
приятий и учреждений в предыдущие годы, подлежат снятию с про- 
изводства в 1981 г.; | | 

координатные, основными коммутационными приборами в кото- 
рых являются многократные координатные соединители (АТСК, 
АТС К-100/2000, АТС К-50/200мМ, УПАТС-100/400, «Прогресс», 
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КАТС-К80 и КАТС-160). Эти станции обеспечивают быстрое и на- 
дежное соединение; централизованное управление коммутационны- 
ми приборами; обходной кпособ ‘установления соединения с по- 
мощью регистров и маркеров; возможность коммутации многопро- 
водных цепей, что важно при автоматизации междугородной теле- 
фонной связи, и других сетей связи; обслуживание без постоянно- 
го присутствия эксплуатационного персонала; 

квазиэлектронные (КЭАТС), в которых в качестве коммутацион- 
ных приборов применены интегральные (твердые) схемы и реле с 
герметичными контактами  (герконы) («Изумруд», «Регистр», 
АТК-6). Автоматический телефонный коммутатор АТК-6 относится 
к квазиэлектронным АТС, коммутация разговорного тракта в ко- 
торых юсуществляется с помощью специальных устройств с основ- 
ными ‘параметрами, приближенными к параметрам электронных 
элементов. Квазиэлектронные АТС имеют высокое качество разго- 
ворного тракта за счет использования герконов; болышую надеж- 
ность; могут работать при высокой влажности и сильной запылен- 
ности воздуха; обладают небольшими габаритами и массой; не тре- 
буют постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

По назначению телефонные станции делятся на: 

городские (АТС-54А, АТСК)1; 

сельские '(АТС К-100/2000, АТС К-50/200мМ, АТС К-50/200): — 

учрежденческие и производственные '(ЦБ-120жЖ2л, УРТС-100/600, 
УАТС-49, ° УПАТС-100/400, УАТС К-100/2000, УАТС. К-50/900, 
УАТС К-50/200М и АТК-6); 

специального назначения (КАТС-Р20, КАТС-Р40, КАТС-КЗ0, 
КАТС-Кл160, «Прогресс»). | 

Сельские телефонные станции могут использоваться в качестве 
центральных (АТС К-100/2000 и др.), узловых (АТС К-100/2000, 
АТС К-50/200 и АТС К-50/200М и др.) и  оконечных (АТС 
К-100/2000, АТС К-50/200 и АТС К-50/200М и др.). 

Сельские автоматические телефонные станции ‘типов АТС 
К-50/200 и АТС К-50/200М могут быть использованы на промыш-. 
ленных предприятиях, стройках и в учреждениях, если ожидаемая 
телефонная нагрузка не превышает расчетную. Ограниченное при- 
менение этих станций в качестве производственных и учрежденче- 
ских вызвано специфичностью схем внешней связи, а также поте- 
рей части емкости из-за наличия комплектов спаренных абонентов. 
Сельские станции типа АТС К-100/2000 находят применение при 
организации системы внутрипроизводственной связи, обслуживаю- 
щей одно или несколько промышленных предприятий, размещен- 
ных экстерриториально, но объединенных ведомственной подчинен- 
ностью. При этом из ее состава исключаются комплекты спарен- 
ных абонентов, а регистр РС-4, используемый вместо регистра Р-4, 
обеспечивает выход с АТСК на несколько направлений внешней 
связи. 

Кроме ручных и автоматических телефонных станций, в этой 
главе описана аппаратура, предназначенная для совместной рабо- 
ты с телефонными станциями. 


1 Городские АТС в данном Справочнике не рассматриваются. 


Ручные телефонные станции центральной батареи 7 


Для использования аппаратуры  КТМБС-30, —ЦБ-120Ж2л, 
КАТС-Р20, КАТС-Р40, «Прогресс», КАТС-К80, КАТС-К160, АТК-6 
и ГУ-10/3 требуется согласие фондодержателей на ее поставку. 


1.2. Коммутатор телефонный местной батареи 
типа КТМБС-30 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Коммутатор телефонный местной батареи типа КТМБС-30 пред- 
вазначен для организации двусторонней телефонной связи между 
эбонентскими пунктами системы МБ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость коммутатора, номеров . . . . . 30 
Проводность, линий . : ет. 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 
лее, Ом... а с. 3000 
Количество шшнуровых пар а 
Электропитание . . . . .  Отисточника постоянного 
тока напряжением 6 В 
Температура, °С. и о. 9 в ЮТН6 до -40 
Относительная влажность, №. . ь с. 080 


о татия и конструктивные данные коммутатора приведе- 
ны в табл. . Коммутатор выполнен в металлическом корпусе и 
настольном с. о лнении. 


ТАБЛИЦА 11 


Габариты, мм 


Наименование оборудования Масса, кг 
Ширина Высота Глубина 
Коммутатор 302 525 520 25 
Полоса громоотводная 30Ж2 92 133 355 4 


1.3. Ручные телефонные станции 
центральной батареи 


КОММУТАТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕИ С ВЫНОСНЫМ 
СТАТИВОМ ТИПА ЦБ-120хХ2л 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутатор центральной батареи с выносным стативом типа 
ЦБ-120Ж2л предназначен для организации связи между абонент- 
скими пунктами системы ЦБ на предприятиях и в учреждениях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость комм утатора, номеров: 


абонентских = 100 

соединительных входящих. а 10 

соединительных исходящих И м ПА 10 
Проводность, линий о О №52 
Сопротивление шлейфа абонентских и соедини- 
тельных линий, не более, Ом . 1000 
Затухание, вносимое станцией, не более, дБ . г ТА 
Количество шнуровых пар и 18 
Электропитание . . > от источника постоянного 


тока напряжением 24-2 В 
Максимальный ток, потребляемый от источника 


постоянного тока в ЧНН, А. ... . . 39 

Суточный расход ДИЕЕее Ач. с ео 
Температура, °С .. о. х . . сх ОТ +А9ДоЕЕЗЬ 
Относительная влажность, ОТ а о 


Схема коммутатора обеспечивает: 

разговор между телефонисткой и абонентом; 

двустороннюю телефонную связь между абонентами, включен- 
ными в коммутатор; 

двустороннюю телефонную связь между абонентами коммута- 
тора и абонентами станций РТС системы ЦБ и АТС любой систе- 
мы (в последнем случае без трансляции импульсов от абонента); 

посылку вызова. и световую сигнализацию контроля посылки 
вызова абоненту; 

световую и звуковую сигнализации входящих на коммутатор 
вызовов. 

‘Комплектация и конструктивные данные коммутатора приведе- 
ны в табл. 1.2. Коммутатор, щит переключений и статив имеют 
напольное исполнение, вызывное устройство — настенное, а испы- 
тательный прибор! — настольное исполнение. 


ТАБ ЛИМА: 1:2: 


Габариты, мм 


Наименование оборудования Масса, кг. 
Ширина Глубина Высота 

Коммутатор 634 680 1595 121 
Щит переключений на 200 ли- 
ний, монтированный с Ли- 

‘нейной стороны на 150Ж2 904 126 1250 188 
Статив реле на 10 входящих 

и 10 исходящих СЛ 430 150 1820 150 
Вызывное устройство 204 130 478 8 
Испытательный прибор 330 455 355 14 
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УЧРЕЖДЕНЧЕСКАЯ РУЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ 
ТИПА УРТС-100/600 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Ручная телефонная станция типа УРТС-100/600 предназначена 
для организации связи между абонентами внутри предприятий или 
учреждений; а также для соединения этих абонентов с городской 
станцией ЦБ или АТС любой системы по методу сквозного набора 
с трансляцией импульсов. Данная телефонная станция для расши- 
рения ручных телефонных станций других систем использована 
быть не может. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, номеров о о О бдовоО 

Количество шнуровых пар на коммутаторе емко- 

СТВЮ. =100__ номеров ‘г; ’..2--: —. и оо 

Электропитание . . . ‚, , „ ОТ источника постоянного 
тока напряжением 24-2 В 

Температура, °С. о.  ОТ“-Е О ДОЛСЕОО 

Относительная влажность, ое. .. « 45—72 


Схема станции предусматривает: 

связь между абонентами станции; 

исходящую связь на станции РТС ЦБ и АТС любой системы 
сс сквозной трансляцией импульсов в случае подключения абонен- 
та к СЛ (переход схемы в положение, необходимое для сквозного 
набора, происходит автоматически); 

входящую связь от РТС ЦБ и АТС любой системы при помо- 
щи телефонистки; 

раздельное и симметричное питание микрофонов абонентов; 

независимое питание микрофона рабочего места; 


раздельный опрос и вызов, а также фазговор между телефо-_ 


нисткой и абонентами до и После соединения последних; 

контроль посылки вызова абоненту; 

автоматическое прекращение прохождения вызова к абоненту 
при снятии им микротелефонной трубки; 

подключение части абонентов к СЛ на ночное время с помощью 
отдельных шнуров со штепселями; 

ограничение для части абонентов права внешней связи; 

подачу местным абонентом по СЛ сквозного отбоя на встреч- 
ную станцию; 

набор номера абонента встречной станции телефонисткой при 
отсутствии у местного абонента аппарата с номеронабирателем. 

Количество соединительных линий УРТС, предназначенных для 
включения в абонентские комплекты станций ЦБ и АТС любой 
системы, приведено в табл. 1.3. 

Сопротивление шлейфа абонентской линии равно 800 Ом, а сое- 
динительной линии равно сопротивлению шлейфа, принятому для 


' Увеличение первоначальной емкости производится кратно 100 номерам. 
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ТАБЛИЦА 1.3 ТАБЛИЦА 1.4 
а 


Количество соедини- Расход 
Емкость = тельных линий Емкость Расход  электричес- 
станции, станции, тока в тва в сут- 
то сров исходящих | входящих м о 
ЕЕ 
100 6 7 100 4 25 
200 10 2 200 6 56 
-300 15 17 300 Е 93 
400 18 20 400 12 118 
500 21 24 500 14 143 
600 24 27 600 17 168 


абонентских комплектов встречной станции, с вычетом 300 Ом (со- 
противление удерживающей обмотки реле соединительной линии). - 

Потребляемое количество электричества в сутки при среднем 
трафике и максимальный расход тока в часы наибольшей нагруз- 
ки для станций различной емкости приведены в табл. 1.4. Комп- 
лектация станции УРТС приведена в табл. 1.5. 

Конструктивные данные коммутаторных рядов, кросса с вызыв- 
ным устройством и стативов реле соединительных линий приведе- 
ны в табл. 1.6, а остального оборудования — в табл. 1.7. Данные 
табл. 1.6 приведены с учетом ‘аннексов для станций емкостью 
300—600 номеров; глубина коммутаторных рядов — 970 мм, высо- 
та — 1350 мм; глубина кросса для станций всех емкостей — 612 мм, 
высота — 1648 мм; глубина стативов СЛ — 970 мм, высота — 
1600; мм. Емкости кросса для станций емкостью 100—600 номеров 
соответственно равны: 150, 300, 450, 600, 750 и 750 линий. 

Коммутаторы имеют двухпанельное местное и четырехпанельное 
многократное поля. Станции емкостью 100 и 200 номеров много- 
кратного поля не имеют. (Коммутаторы и аннексы имеют деревян- 
ное напольное исполнение, а остальное оборудование — металличе- 
ское исполнение. 


2 727 Коиии пот при 5] 
е о 
оз & оз | зЗ З 

ЗЕ |. ь < < Е г <_< 
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ПО 1 ВЕ В В В О В 


Е 


ЕЕ 
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НЕЕРЕНЕНЯНИШИ 
СЕ 


Рис. 1.1. Кабель-план УРТС-100/600 


ТАБЛИЦА 1.5 
жзжяттяттВттиттиттыЕыьрфрф—шмышн———рыыр я ьЪ Ъ Ф—Фнв®—»»—»—»»=—»————ы—ыы=ы—ы—»—»—»—»—»<»»»»»»»»_____<__—_—_<__—— 
Количество оборудования для станций 
. емкостью, номеров 
Наименование оборудования Номер чертежа 


100 200 300 | 400 500 600 


} ] 


Коммутаторы РР?2.101.008Сп—РР?2.101.013Сп 1 я 3 4 5 6 
Аннексы — — — 1 7 7. 2 
Секция кросса емкостью: 
а) 150 линий: ; 
без ВУ РР?2.108.047Сп — 1 2 3 С. 4 
с ВУ РР2.108.000Сп 1 1 — ЕЕ —- р 
с СВУ РР2.108.048Сп — = 1 1 1 
6) 22Ж6 линий со станционной сто- 
ро без защитных полос РР2.108.046Сп — — — ее и 1 
спытательный прибор ИП-24 РР2.762.057Сп — 1 1 1 1 1 
Коммутатор старшей телефонистки РР2.103.127Сп я — — — 1 1 
Гарнитуры телефонистки ТМГ-1 — 1 2 3 4 5 6 
Микротелефон РР3.844.238Сп 1 2 3 4 5 6 
Шнуры для включения СЛ в ночное 
время РР4.860.267Сп 6 } р 18 24 30 36 
Комплект монтажно-регулировочного 
инструмента РР4.063.014Сп 1 | 1 1 1 1 
Комплект запчастей! ‚ [РР4.070.013—РР4.070.018Сп — — — — — — 
{РР4.060.021_РР4-060 0256 — — — — — — 
7 РР4.060.033Сп — — — — — — 
Стативы реле соединительных линий! РР2.114.008—РР2.114.016Сп — — — — —. — 
Комплект техдокументации — 2 2 о 2 2 о 


1 Поставляется за отдельную плату по соглашению с заказчиком. 
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Оборудование монтируется следующим образом: коммутаторы, 
аннексы, стативы СЛ и кроссы — на полу; вызывное или сигналь- 
но-вызывное ‘устройство — на кроссе; испытательный прибор — на 
кронштейне на стене вблизи кросса; коммутатор старшей телефо- 
нистки — на столе. 


ТАБЛИЦА 1.6 


Ширина, мм | Масса, кг 

Емкость 

станции, | КоМмута- коммута- 

номеров терного кросса |статива СЛ! ТОРНОГО | ‘кросса |статива СЛ 

ряда ряда 

100 654 540 544 203 70 45 
200 {1268 1180 544 400 130 6.5. 
300 2342 [765 544 640 200 85 
400 3416 2305 544 870 260 г 
500 4030 2845 544 1075 320 124 
600 4744 3385 544 1280 350 138 


ТАБЛИЦА 1.7 


Габариты, мм 


Наименование оборудования Масса, кг 
Ширина Глубина Высота 
Вызывное устройство ВУ 204 } 225 478 4,6 
Сигнально-вызывное устройство 
СВУ | РГ Г 500 14,6 
Испытательный прибор ИП-24 400 400 210 15.0 
Коммутатор старшей телефо- 
нистки 330 455 355 15.0 
Аннекс 538 480 1350 43,0 
Комплект запчастей . = о < —- — от 0,8 до 
24,4 
Комплект монтажно-регулиро- р 
-— — 6 


- 


вочного инструмента — 


1.4. Корабельные автоматические телефонные 
станции релейные типов КАТС-Р20 и КАТС-Р40 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Корабельные автоматические телефонные станции релейные ти- 
пов КАТС-Р20 и КАТС-Р40 предназначены для организации внут- 
ренней и внешней. автоматической телефонной связи на кораблях 
и береговых объектах. 


Корабельные телефонные станции КАТС-Р20 и КАТС-Р40 ` 13 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


КАТС-Р20 [КАТС-Р40 


Емкость станций, номеров: 


обычных абонентов . а 19 38 
привилегированных абонентов. 1 1 
Количество соединительных линий 2 2 
Количество абонентских шнуровых комплектов 4 5 
Сопротивление шлейфа, Ом, абонентской линии .(без 
учета аппарата) . . До 1000 
Сопротивление шлейфа соединительной линии при: 
входящей связи. о. о. до 1000 
исходящей связи . . . | зависит от типа встреч- 
ной станции 
Нумерация абонентская! . 5. *. >. = двузначная 
Нумерация исходящей внененей связи . . .  Однозначная 
Электропитание Зы ок ры ВЕЗОТ т сети переменного тока. 


напряжением 127/220 В 
через  электропитающее 
устройство с выходным 
выпрямленным напряже- 


нием 609 В. При отсут- 
ствии переменного то- 
ка — от аккумуляторной 


батареи 

Потребляемый от батареи ток, А, в ЧНН для: 

АС Ро ео а 

КАТС-Р40. . А 
Суточный расход электричества, А. .Ч, для: 

ео а ЕЮ 

ВАС Ра. к 00 зы 
Температура, °С. ы и т. тот 5 ДОЗ 
Относительная влажность, $ ом БЕ 60-15 >. 


Станции обеспечивают: 
автоматическую связь обычных абонентов между собой не 


шнуровые комплекты; 
связь привилегированного абонента с обычными со следующими 


преимуществами: 


а) принудительным освобождением одного из занятых шнуро- 


вых комплектов, если все они заняты, 

6) подключением к разговаривающим абонентам и вступлением 
с ними в разговор, 

_ в) принудительным разъединением занятого вызываемого або- 

нента путем дополнительного набора любой цифры, 

г) осуществлением одностороннего отбоя, зависящего от приви- 
легированного абонента; 

внешнюю связь, осуществляемую: 


' Для вызова двух (КАТС-Р20) и четырех (КАТС-Р40) абонентов преду- 
смотрена однозначная нумерация. 
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а) с береговыми АТС и.РТС систем МБ и ЦБ только по СЛ 
одностороннего действия, включаемым на КАТС в комплект «РСЛ 
согласовывающий», 

6) с аналогичными станциями по СЛ одно- или двустороннего 
действия, включаемым с обеих сторон в комплекты «РСЛ универ- 
сальный». 

Комплектация и конструктивные данные станций КАТС-Р90 и 
КАТС-Р40 приведены в табл. 1.8. 


ТАБЛИЦА 1.8 


Инна. 


Количество, шт., для Габариты, мм 
Наименование а ы Масса 
оборудования КАТС-Р20 |КАТС-Р40 рн Г луби- Высота | “Г 
`Статив комбинирован- 1 — 703 240 1203 135,0 
ный — 1 706 242 1844 | 243,0 
Электропитающее уст- 
ройство 1 1 360 234 529 34,0 
Выносной сигнальный 
прибор 2 р 176 124 305 3,0 
Прибор защиты 1 1 276 205 780 15,0 
Комплект ЗИП одиноч- 
ный ЯЗТ-КАТС-Р20/40 1 1 215 120 400 6,2 


Комплект инструмента 
одиночный ЯИТ-КАТС- 
20/40 


|. 1 1 295 121 400 62 
Комплект эксплуатаци- 


онной документации 2 э — = и 
ДМ 
ДИ Г7Е РИС И Ир | | 
АГГЕЛИЛА ЦИЙИЕ ЛИ. МЕ 


Л ГТР РИА ИТР Ш ИЕ | 


ГО ЛИ 
ДИР ПИЯ ИТР ДАЙ в РНИИ | е 
И СЛОН. | 
| ИЯ. РОД 
| (27, М ШЕТ.) 
Е 
= в 


К ОРИРРАТИД ИЕУРИЕЕ- 
7 
1027 ПОКА ( ВТБ 727/227] 


ДИ 
ЛОИИИИНИ РТОМ 


РР 


ее Структурная схема КАТС-Р20 и КАТС-Р40 


мт 


а | 
Учрежденческая декадно-шаговая станция УАТС-49 15 


Статив КАТС-Р20, выносной сигнальный прибор и прибор за- 
щиты имеют настенное исполнение, а`<татив КАТС-Р40 — наполь- 
ное исполнение. Вся аппаратура смонтирована в металлических 
брызгозащитных корпусах. № 


я УРМЛЯ 
ЛИКЕР 1(1х2] АКА, (ПИ, 
_ АДЙРАИ 278 
ИТОбЯЩЕЯ 1727/2208 
20976 
2- РИОДВИНЯЯ (25911 | 6(1%1) 
179276 2 ИЛИ: | 
МАНИЦ СПЕЦИЯМИ 
77 ДР, ИДИ 1%2 
ИИ? п) 
и А. 
- АО - 
Кабели 
2:2 язы 
(1х2) 
РТОЙЯЩаЯ 60996 | ВЁЛ 


2- ИТОЙОАИЯЯ 649236 20 2(1х1) 
ГАРИ. ФРОДрАТИРОЕЙ 4(1х2) 
2- РПОДОНИЯЯ МЛИ О И(1кР) 
4/09 20998 СЛОИ РИЦ. 

2- РРР ЯЯ ИЛИ ЦЕРРОЙЯЩИЯ (1х2) 
ГерОйРАИМИ ИТФ Ли 27С й 


Рис. 1.3. Схема соединений: 
а — КАТС-Р20; 6 — КАТС-Р40 


1.5. Учрежденческая автоматическая телефонная 
станция декадно-шаговой системы типа УАТС-49 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Учрежденческая автоматическая телефонная станция декадно- 
шатовой системы типа УАТС-49 предназначена для организации 
внутренней связи отдельных учреждений или предприятий и внеш- 


74 
г 


х 


р я 
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22 
ней связи с междугородной ий городской телефонными станциями, . 
а также с другими учреждейческими станциями. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, номеров 1 


о Е от 100 до 900 
Сопротивление шлейфа (без аппарата), Ом: 


абонентской линии д: г -. = 0000 
удаленных абонентов . . о до 3000 
Нумерация абонентов при: 
внутренних соединениях. . .  трехзначная при емкости до 
900 номеров и четырехзнач- 
ная при емкости более 
900 номеров 
входящей автоматической связи. общегородская 
Электропитание . . о . ОТ источника постоянного 
тока напряжением 60% В 
Температура, © о . от -15 до +35 
Относительная влажность, ф. . . 45—75 


Схема станции обеспечивает: 

связь между абонентами станции; 

входящую связь ют МТС: 

а) полноавтоматическую с преимуществом для ‚междугородной 
связи по прямым СЛ от МТС, р 

6) то же, через городскую АТС типа АТС-47 по входящим СЛ, 

в) полуавтоматическую через передаточный стол по входящим 
или прямым СЛ от.МТС без преимущества для междугородной 
связи; | 

входящую и исходящую связь со встречными телефонными 
станциями: 

а) входящую автоматическую связь по трехпроводным СЛ без 
РСЛ с городскими и учрежденческими станциями, 

6) то же, по двухпроводным СЛ (с вызовом переменным током 
через передаточный стол) со встречными телефонными станциями 
любой системы, 

в) ‘исходящую автоматическую связь ‘на станции любой систе- 
мы по двухпроводным СЛ через РСЛ, 

Г) то же, через РСЛ по двухпроводным СЛ (с включением на 
встречной станции в абонентские комплекты) или по трехпровод- 
ным СЛ без РСЛ (с включением на встречной станции во входя- 
щие ГИ), | 

д) то же, к АТС через ЛИУ с серийным полем с применением 
РСЛ по’ двухпроводным СЛ или к УРТС через ЛИ с серийным по- 
лем без РСЛ по двухпроводным СЛ; 

ограничение исходящей связи группами по 100 номеров или ин- 
дивидуально: 

определение номера вызывающего ‘абонента при местном соеди- 
нении, а также при связи с другими АТС; 


ГС возможностью расширения до 2000 номеров. Увеличение первоначаль- 
ной емкости производится кратно 100 номерам. 


Учрежденческая декадно-шаговая станция УАТС-49 Де 


серийное искание с вызовом переменным током через ЛИ и се- 
рийное искание и пооключение шлейфа через ЛИУ: 

посылку вызываемому абоненту вызова после окончания набора 
номера; | 

переполюсовку проводов аи вв сторону вызывающего абонен- 
та при ответе вызванного абонента в случае установки ГИУ; 

вызов телефонистки передаточного стола вызванным абонентом 
при полуавтоматической входящей связи с возможностью переда- 
чи. разговора по входящей СЛ другому абоненту, не нарушая сое- 
динения; | 

контроль входящих ‘разговоров телефонисткой передаточного 
стола; | 
включение спаренных и удаленных ‘абонентов: 


ТАБЛИЦА 1.59 


ай в 
Расход 

Емкость Расход ТО- электричес- 

станции, ка В ЧНН, ‘тва в сут. 
номеров А ки, А.Ч 

и... 
100 4,5 39,0 
200 8,5` 72,0 
300 12,0 103,0 
400 16,0 138,0 
500 29.0 160,5 
600 22.3 188,1 
700 5-6 218,6 
800 28,9 244,2 
900 34,9 269,3 

ке И ДО ЗЬ 9 


включение привилегированных абонентов, которым обеспечива- 
ется возможность подключения к абонентам, занятым местным 
соединением (ГИП): 

автоматическое переключение вызова с номера отсутствующего 
абонента на определенный номер другого абонента (ПВ). 

Потребляемое количество электричества в сутки при среднем 
‘трафике и максимальный расход тока в часы наибольшей нагрузки 
для станций различной емкости приведены в табл. 1.9. 

Комплектация и конструктивные данные станции приведены в 
табл. 1.10. Все приборы автоматного зала размещаются на стати- 
‚вах. Отдельные стативы крепятся на рядовых каркасах напольного 
‘типа. Высота всех стативов — 9465 мм, общая высота каркаса с 
опорными тумбами и желобами для кабеля — 9890 мм. 

Расшифровка кабелей к рис. 1.5 приведена в табл. 1.11. 
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Рис. 1.4. Структурная схема УАТС-49 при: ^ 
а— исходящей связи; 6 — вхолящей связи 


Рис. 1.5. Кабель-план УАТС-49 при: 
а — полуавтоматической связи; б — полноавтоматической связи 
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ТАБЛИЦА 1.10 


Количество оборудования для Габариты, мм 


Наименование оборудования Номер чертежа Сани МО ВО м 
100200 300 |400 5001600 700800900 Шири- |Глуби- | Высо- 
т на на. та 
1 | 2 О ААВ 


СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТИПОВЫХ УАТС-49 ЕМКОСТЬЮ ОТ 100 ДО 900 НОМЕРОВ 
1. Каркасы кроссов и промежуточных щитов 


Каркас кросса: . 
2600 


трехрядного 
четырехрядного 
пятирядного 

Комплект деталей 
жуточного щита 


проме- 


Плата сигнализации кросса 
Полоса: 
защитная 
громоотводная 
Рамка со штифтами: 
р & 
22 ЖЗ 
Комплект монтажный 


РРА4.137.088Сп 
РР4.137.089С п 
рР4.137.090Сп 


РР4.075.036Сп 
РР4.075.037Сп 
РР4.075.038Сп 
РР4.075.039Сп 
РР4.075.040Сп 
РР4.075.041Сп 
РР4.075.042Сп 
РР2.110.124Сп 


РР4.811.035Сп 


Рр4.811.013Сп . 


НРРА.839.007Сп 
НРР4.839.003Сп 


РР4.075.000Сп 
РР4.075.001Сп 
РР4.075.002Сп 
РР4.075.003Сп 
РР4.075.004Сп 
РР4.075.005Сп 
РР4.075.006Сп 
РР4.075.007Сп 
РР4.075.008Сп 
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2. Стативы, платы и приборы 


Статив ПИ 

Статив ГИ с неполным 
многократным полем 

Статив 1ГИ 

Стативы ГИ и ИМ 

Статив ЛИК 

Статив СМ 

Плата ГИ 

Плата ГИол 

Плата ГИУ 

Плата ГИУ. 

Плата реле ЛИ 

Плата реле ЛИУ 

Декадно-шаговый искатель 
(ЛИ без серийного поля) 


Декадно-шаговый искатель 
(ЛИУ) 

Плата реле сигнализации 
ЛИ 


Плата сигнализации . маши- 
ны 60`В, 12 В-А 


Плата контроля напряже- 
НИЯ 
Плата | переключения СМ 
на 12 В.А 
Плата ПП переключения СМ 
Плата повторителя  сигна- 
лов: 

| 

И 

Ш 

ИТа 
Испытательный прибор: 

станции 

Линии 
Прибор проверки выходов 
ПИ, ГИ 


РР2.113.006Сп 


РР2.113.019Сп 
РР2.113.024Сп 
РВ2.115.022С п 
РР2.113.023Сп 
РР2.116.050Сп 
РР2.118.078Сп 
РР2.118.079Сп 
РР2.118.080Сп 
РР2.113.005Сп 
РВ.2. 140. 1286п 
РР2.110.129Сп 


РР2.250.019Сп 
РРЗ.250.018Сп 
РР2.110.117Сп 
РР2.116.006Сп 
РР2.116.120Сп 
РР2.116.055Сп 
РР2.116.056Сп 


РР2.116.246Сп 
РР2.116.247Сп 
РР2.116.248Сп 
РР2.116.249Сп 


РР2.262.019Сп 
РР2.762.051Сп 


РР2.728.002Сп 
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РА В ны 


Комплект: 
запасных частей 


регулировочного инстру- 
мента 


СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 


1. Каркасы рядов, желоба и крепящие части 


Каркас ряда с деталями 
длиной: 

2800 мм 

4060 мм 
Комплект ламподержателей 


для первого ряда длиной: 
2800 мм 
4060 мм 
Комплект междурядовых 
деталей для: 
соединения двух рядов 
присоединения 1-го ря- 
да 
Плата сигнализации 
вых предохранителей 
Секции желоба: 
270х 1900 
270Ж2500 
400х 1900 
400Ж2500 
Комплект монтажный 


рядо- 


РР4.070.036Сп 
РР4.070.037Сп 
РР4.070.038Сп 
РР4.070.039Си 
РР4.070.040Сп 


РР4.063.013Сп 


РР4.137.019Сп 
РР4.137.021Сп 


РР4.079.026Сп 
РР4.079.027Сп 


РР4.075.009Сп 
РР4.075.019Сп 
РР2.110.127Сп 


РР4.137.028Сп 
РР4.137.024Сп 
РР4.137.025Сп 
РР4.137.026Сп 
РР4.075.014Сп 
РР4.075.015Сп 
РР4.075.016Сп 
РР4.075.017Сп 
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Держатель 
Комплект деталей огражде- 
ния для каркасного ряда 
длиной: 

2800 мм 


4060 мм 


2. Стативы, платы и 


Статив ПИО 

Статив 1ГИМ 

Статив ПИЛУ ГИ 

Статив РСЛК 

Статив РСЛИ 

Статив УА на 60 линий 

Статив ПСТ 

Стол передаточный: 
с многократным полем 
на 10 шнуровых пар с 
тастатурой (без боковых 
плат) 
на 20 шнуровых пар с 
тастатурой (с боковыми 
платами) 


на 20 шнуровых пар 
(без боковых плат) 

Плата 1ГИО 

Плата 1ГИОлд 

Плата 1ГИМ 

Плата ГИМо 

Плата ГИП 

Плата ПЛУГИ 


РР4.075.018Сп 
РР4.075.019Сп 
РР4.075.020Сп 
РР4.075.021Сп 
РР4.075.022Сп 
РР4.819.006Сп 


РР4.079.197Сп 
РР4.079.198Сп 
приборы 


РР2.113.001Сп 
РР2.113.025Сп 
РР2.113.026Сп 
РР2.114.003Сп 
РР2.114.089Сп 
РР2.119.018Сп 
РР2.114.050Сп 


РР2.115.013.021Сп 


РР2.115.022Сп 


РР2.115.024Сп 


РР2.115.025Сп 
РР2.113.003Сп 
РР2.113.002Сп 
РР2.110.139Сп 
РР2.110.141Сп 
РР2.113.020Сп 
РР2.110.137Сп 
РР2.110.136Сп 


ЕРЕЕЕ| 
[|| 


| 


|“) 


ГЕИ | | 
[|| 
о | а 
с 
ср 


Определяются при заказе В 
соответствии с проектом и со- 
гласовываются с заводом 


Взамен статива ПИ 


Определяются при заказе в 
соответствии с проектом и со- 
гласовываются с заводом 


Определяются при заказе В 
соответствии с проектом и со- 
гласовываются с заводом 


Взамен платы ГИ 
Взамен платы ГИ» 


ДА 


220 


ЕТ 


| 


| 


1328 


1338 


1328 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 


103,0 


125,0 
104,0 
3 


3 
3 
3 
3 
1 
2 


Фо 


’ 
? 
’ 
) 
) 
› 
) 


бУ-ЭЛУА кБипне.4> неаотет-онценэц вензэннэнкэавь дк 


55. 


Плата ЛИМ 
Механизм, движущий ЛИ 
Плата РСЛВ 
Плата РСЛВ-2 
Плата РСЛИ АТС-47 
Плата сигнализации стати- 
ва РСЛ 
Плата реле УА на: 
одну линию 
три линии 
Плата реле спаренных або- 
нентов 


Плата ПВ 

Плата служебной сигнали- 
зации 

Плата реле статива ПСТ 


Плата реле ПА-ВС 
Плата реле МС 
Плата: 
с 18 счетчиками числа 
занятий и 9 счетчиками 
учета потерь 
с 26 счетчиками ‘числа 
занятий и 13 счетчиками 
учета потерь 
с 35 счетчиками числа 
занятий и 15 счетчика- 
ми учета потерь 
Плата пульс-реле 
Приставка спаренных або- 
нентов 
Табло повторителей 
лизации 
Детали и полуфабрикаты 
передаточного стола с 
многократным. полем 


сигна- 


РР?2.110.138Сп 
РР3.250.017Сп 
РР2.110.140Сп 
РР?2.114.062Сп 
РР2.110.142Сп 


РР2.116.027Сп 


РР2.110.059Сп 
РР2.110.060Сп 


РР?2.110.061Сп 
РР?2.110.097Сп 


РР2.116.121Сп 
РР2.114.051Сп 


РР?2.114.052Сп 
РР2.114.053Сп 


РР2.105.006Сп 
РР2.105.007Сп 


РР2.105.008Сп 
РР2.110.133Сп 
РР2.119.017Сп 


РР2.422.001Сп 


РР4.079.021Сп 
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гласовываются с заводом 


Взамен платы РСЛИ-2 


Определяются . при заказе 


В 


соответствии с проектом и со- 


гласовываются с заводом 
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ТАБ ЛИЦА 


Количество кусков кабеля при емкости станции, номеров 


Номер участка 
по кабель-пла- 100 | 200 | - 300 


ну (рис.1.5) 


Продолжение табд. 1. 11 


Количество кусков кабеля при емкости станции, номеров 


Номер участка 
по кабель-пла- 400 | 500 | 600 


5) 20х3|20ж2]10%3] 531203 0х2 10х3] 5х3] 20х3]20ж2|10Ж3] 5х3 


1 20 р | 25| 0 НЫЕ 
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Окончание табл. 1.11 


Количество кусков кабеля при емкости станции, номеров 


Номер участка 
по кабель-пла- ‚ 700 | 800 | 900 


ао ое нАЫЕ 
5 о о 20х3|20х210Ж3| 5Ж3|20ж3|20Х2|10х3] 5320х3]20Х2]10Ж3] 5х3 
О сет Е И т 


21 — |335 | | - | - | 40 ||| 145 | |< 
1а В о = 140 | 45 |- Ра 
2 т р 8 |= |8] — |.9] = 19 
3 би рб ре 
4 15 | |100 |-— |2 | - 6 |— |224 | — | 12 | — 
5 Жо | — 8 | 9 - || 
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8 о = |9 | 
9 6 |-— | - | - | 6б-|-17--- 
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11 4 | — 14| и 1 | — 
12 35 12 | — 114012 | — 1 | 45 2 | — 1 
13 — 1|- | — | ||| | Ш 11| 
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1.6. Автоматические телефонные станции 
координатной системы 


УЧРЕЖДЕНЧЕСКО- -ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ Она 
ТИПА УПАТС-100/400 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная 
станция типа УПАТС- 100/400 предназначена для организации внут- 
ренней связи предприятий или учреждений и внешней связи с меж- 
дугородной, городской, ведомственными и сельскими АТС. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, номеров. . (о. . от ЮО по 4001 
Станция рассчитана на включение: 
спаренных и удаленных абонентов, ф от об- 


щей емкости станции . . > не более 10 
привилегированных абонентов. на каждые 

200 номеров . . 1 
выделенных абонентов на каждые 200 номе- 

рюв . 2 


Количество шнуровых комплектов: 
для всех абонентов, кроме привилегирован- 


НЫХ . г В ° р 5 5 5 Г 5 5 14 

для каждого привилегированного ‘абонента . | 
Абонентские комплекты для включения линий из- 
бирательной связи и ВЧ каналов. . . . . 6 более 8 


1 Увеличение первоначальной емкости производится кратно 100 номерам. 


Автоматические телефонные станции ноординатной системы ОТ 


Комплект для проверки ‘абонентских линий от 
| И ло Е 
Количество соединительных линий на каждые 
200 номеров станционной емкости: | 


исходящих ‚, я а що. с не более О 

входящих о м Е Ранее О 
Количество транзитных линий: 

исходящих . х о 10 

входящих . 10 


Количество подключаемых через блок дополни- 
тельных услуг (БДУ): 
диктофонов я ее Ба. д. 0 
автоинформаторов В Са 
линий односторонней промкоговорящей связи | 
линий контрольных вызовов в ночное время 10 
Сопротивление шлейфа, не более, Ом: 


абонентской линии А А 21 
линии удаленного абонента . . . ``. ‚ 3000 
исходящей трехпроводной СЛ . . 1500 
исходящей двухпроводной СЛ с ое 1000 
Затухание, вносимое приборами станции, не более, 
И о... а ме 00 
Нумерация: 
абонентская . Е о с. . . о.  Техзначная 
исходящей внешней связи 0 Юднозначная 
исходящей транзитной связи с 
ведомственными станциями . однозначная, с последую- 


щим набором одного из 
28 трехзначных кодов 
выхода на дополнительные услуги однозначная (после нажа- 
тия кнопки на аппарате) 
исходящей односторонней гром- 
коговорящей связи. ‚, ‚, ‚„, двузначная 2 
исходящей на радиостанции .  Однозначная 
Электропитане . . . ОТ источника постоянного 
тока напряжением 6070 В 
Температура, °С а О-о. от +10 до +40 
Относительная влажность при температуре 
О И ых © 055 
Схема станции обеспечивает: 
связь между абонентами станции через шнуровой комплект дву- 
стороннего действия; 
связь по линиям избирательной связи, ВЧ каналам, включае- 
мым в абонентские комплекты через соответствующие шнуровые 
комплекты, с трансляцией импульсов набора номера; 
связь привилегированных абонентов с обычными через индиви- 
куальные комплекты с возможностью подключения к абонентам, 
занятым внутренним соединением, и подачей последним сигнала 
предупреждения; отбой в этом случае односторонний и зависит 
от гривилегпированного. абонента; 


' Один основной, другой резервный. 
? Первая цифра — вид услуг, вторая — номер фидера. 


28 Администрати вно-хозяйственная телефонная связь 


взаимодействие УПАТС с городскими, сельскими и учрежден- 
ческими АТС декадно-шаговой и координатной систем по двух- И 
трехпроводным СЛ, в качестве ‘которых могут быть использованы 
физические линии и ВЧ каналы; 

исходящую внешнюю связь через комплекты РСЛИ по различ- 
ным направлениям (но не более четырех) с количеством линий от 
одной до пяти в каждом направлении, Е 

входящую внешнюю связь через комплекты РСЛВ с возможно- 
стью передачи входящего соединения другому абоненту; 

транзитную Связь, для которой выделяется одно из направле- 
ний внешней связи, разбиваемое на ‚два- песять транзитных нап- 
равлений по две— шесть линий в каждом, 

подключение привилегированных и выделенных абонентов через 
блок дополнительных услуг к диктофону, автоинформатору, аппа- 
ратуре промкоговорящей связи и радиотелефонной связи. Для это- 
го телефонные аппараты имеют специальную кнопку и третий ли- 
нейный провод для передачи дополнительных сигналов; 

совмешение абонентских линий диспетчерской связи с линиями 
УПАТС; переключение этих линий юсуществляется на диспетчер- 
ском коммутаторе с подачей на станцию сигнала занятости ‘або- 
нентов; 

ограничение исходящей внешней связи на городскую и ведом- 
ственные сети; 

ограничение входящей связи по десятковым и’ сотенным груп“ 
пам абонентов; . д”, 

установление оконечного транзитного соединения с занятием од- 
ной абонентской и одной междугородной ведомственной линии или 
транзитного соединения с занятием двух междугородных ведом- 
ственных линий; 

подключение к ‘абонентской линии автоответчика вместо теле- 
фонного аппарата; 

управление диктофоном (запись, прослушивание и стирание за- 
писи на ленте); в пазы 

запись информации на автоинформаторе и прослушивание за- 
писей с освобождением и возвращением автоинформатора в исход- 
ное положение при отбое абонента; 

ведение односторонней громкоговорящей ‘передачи по одному 
или одновременно по восьми фидерам; 

переключение десяти телефонных аппаратов на ночное время 
для проведения контрольных вызовов. 
_ Комплектащия и конструктивные данные станции приведены В 
табл. 1.1.2. | 

Конструктивно стативы имеют напольное двустороннее испол- 
‚нение, монтируются на общих каркасах длиной 3106 мм, высотой 
9400 мм; расстояние между рядами —- 1000 мм. 
_ Блок дополнительных услуг (У) УПАТС-100/400 предназна- 
чен для предоставления привилегированным и выделенным абонен- 
‚там станции УПАТС-100/400 дополнительных услуг И осуществле- 
‘ния контрольных вызовов С любых телефонных аппаратов. Он 
взаимодействует с электроуправляемой _ пишущей машинкой 
ЭУМ-23, радиостанциями типа «Гранит» и им подобным, трансля- 
ционными ‘установками мощностью 100—1000 Вт, диктофонами, 


автоинформаторами и т. д. 


ТАБЛИЦА 1.12 


Количество оборудования 
для станции емкостью, Габариты, мм 
номеров 


Наименование оборудования Номер чертежа Масса, кг 


вы 
400 Ширина 


100 200 300 Глубина Высота 


Прибор выносной сигнали- 


зации РС2.106.045Сп | 1 1 1 135 120 210 2,4 
АИ, статив 1 ВС2:128.7410п ] 2 3 4 307 282 2395 60,0 
Плата ШКП РС2.128.742Сп 1 1 р 2 147 85 95 1020 
Маркер АИ: | р ы й 

‚плата 1 РС2.128.743Сп 2 Е 17 0 

плата 2 РС2.128.745Сп 1 2 Э 4 } ий си нео 15,0 
Плата сигнализации РС2.128.744Сп 1 2 з 4 147 85 950 8,0 
Рама с: 

МКС А РС4.137.142Сп 1 2 3 4 803 193 950 80,0 

МКС Б ' РС4.137.143Сп ] 2 3 4 533 193 950 520 
АИ, статив 2 РС2.128.746Сп 1 3 4 307 282 2395 60,0 
Плата ШК РС2.128.747Сп 14 28 42 56 147 85 950 9,0 
Абонентский комплект: 

плата | РС2.128.748Сп 1 2 3 ил 

плата 2 РС2.128.749Сп 1 2 3 4 

плата 3 РС2.128.750Сп 1 2 3 4 

плата 4 РС2.128.751Сп 1 р 3. 4 147 } 85 950% 5 

плата 5 РС2.128.752Сп 1 2 3 4 

плата 6 РС2.128.753Сп 1 2 3 4 ) 

плата 7 РС2.128.754Сп 1 2 3 4 5,9 
ГИ, статив 1 РС2.728.755Сп 1 2 э 4 307 282 2395 50,0 
Маркер РИ 

плата | РС2.123.756Сп 2 2 4 4 9:,7. 

плата 2 РС2.128.757Сп 2 2 4 4 147 85 950 8,8 
Плата сигнализации РС2.128.758Сп 1 1 9 >. 8,7 
Регистр: 

плата 1 Р22.128.898Сп 5 8 13 16 147 85 950 8,3 

плата 2 РС2.128.899Сп 5 8 13 16 147 85 950 ИА: 
И, статив2 РС2.128.759Сп 1 1 2 о 307 282 2395 50,0 
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Продолжение табл. 1.12 


о о У ое а 


1 


Маркер РИ: 
плата 1 


МКС А 

Статив РСЛ 

Плата РСЛИ-2 на два 
комплекта 

Плата РСЛИ-3 на 
комплектов! 

Плата РСЛВ-3 

Шлата КС 

Плата ШКС 

Плата сигнализации 

Плата РСЛ-АУД 

Статив СВУ 

Плата КСА 

Плата КУА 

Плата сигнализации 

Плата СВУ-1 

Плата СВУ-2 

Плата переполюсовки 

Плата контрольного або- 
нента 

Статив кросса 


ПЯТЬ 


Плата защиты 25Ж2 
Пирамидальная рамка 
Прибор испытательный 
Комплект дверей 


Комплект эксплуатацион- 
ных документов 
Комплект — регулировочного 


инструмента 


2 


РС2.128.760Сп 
РС2.128.761Сп 


РС4.137.144Сп 
РС4.137.146Сп 
РС4.137.149Си 
РС2.128.762Сп 


РС2.128.763Сп 


РС2.128.764Сп 
РС2.128.765Сп 
РС2.128.767Сп 
РС2.128.768Сп 
РС2.128.769Сп 
РС2.128.910Сп 
РС2.128.774Сп 
РС2.128.775Сп 
РС2.128.776Сп 
РС2.128.777Сп 
РС2.128.778Сп 
РС2.128.779Сп 
РС2.128.780Сп 


РС2.128.781Сп 
РС2.128.909С п 


РС2.128.999Сп ” 


РС2.116.517Сп 
РС4.075.019Сп 
РС2.762.060Сп 


РС0.210.670ЭД 
РС4.073.039Сп 


| 


3 
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950 9,5 
950 22 0 
950 52.0 
950 25 0 
2395 60,0 
— 9,0 
РА 8.5 
9,5 

10,0 

950 р, 
8,0 

т.о 

2395 66,0 
Ах 

ВГ 

6,4 

Е Е.О 
950 9’0 
то 

8,5 

1765.0 

2400 143 ”0 
460 9250 
— 12.0 
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Комплект 
кабелей? 


соединительных 


Комплект кабельных жело- 
бов 


Комплект тары 


Комплект запчастей 


Статив транзитного блока 
ТБз 

Оборудование блока до- 
полнительных услуг 
(БДУ)1 


РС4.075.159Сп 
РС4.575.160Сп 
РС4.075.161Сп 
РС4.075.162Сп 


РС4.075.163Сп 
РС4.075.164Сп 
РС4.170.896Сп 
РС4.170.897Сп 
РС4.170.898Сп 
РС4.170.869Сп 
РС4.060.188Сп 
РС4.060.187Сп 


—. 


РС1:221:300ТУ 


' Количество определяется договором. 


? Комплекты соединительны 


для этих целей не требуется. 


3 Только на УПАТС тех предприятий 


*“ Поставляется по отдельному договору. 
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использования транзитной связи. 
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Окончание табл. 1.15 
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для межстативного монтажа. Дополнительной заявки на кабели 
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Наименование 
оборудования 


Статив БДУ-1 


Статив БДУ-2 
Плата АКПВ 


Плата сигнализации 


Плата УПК 
Плата КД 


Плата КГС 


Плата КРС 


Плата УКВ 1—7 


Номер чертежа 


РС2.112.383Сп 


РС2.112.384С п 
РС2.112.367Сп 


РС2.112.380Сп 
РС2.112.368Сп 
РС2.112.369Сп 


РС2.112.370Сп 
РС2.112.371Сп 


РС2.112.372Сп 


РС2.112.373— 
РС2.112.379Сп 


Назначение 


Для размещения: десяти плат 
АКПВ, по одной плате УПК, КА, 
КГС КРС, сигнализации, трех 
плат КД и рамы МКС 

Для размещения семи плат УКВ 


Подключение телефонного аппа- 
рата привилегированного или вы- 
деленного абонента 

Сигнализация перегорания ста- 
тивных и индивидуальных предо- 
хранителей, безотбойности або- 
нента и др. 

Подключение АКПВ к комплек- 
там дополнительных услуг. 

Управление диктофоном с теле- 
фонного аппарата привилегирован- 
ного или. выделенного абонента 

То же, автоинформатором 

Подключение привилегированных 
и выделенных абонентов и трансля- 
ционной установки и выбор фидера 

Осуществление исходящей ра- 
диотелефонной связи абонента- 
ми БДУ и входящей радиотеле- 
фонной связи ко всем абонентам 
УПАТС от радиостанции 

Контроль вызовов в любое вре- 
мя суток с закрепленных для этой 
цели телефонных аппаратов 


ТАБЛИЦА 1.13 


О ЕО ЕР О-В ЕВ ЕВЕ А Е О Е Е ИЖЕ 9 


Габариты, мм 


Масса, кг 


Ширина Глубина Высота 


4 


| 30 
| 
| 
НХ 
| 


д 


© 
|®) 
—1 


й 282 2395 60,0 


Я 85 950 6, 
5 


66 
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Продолжение табл. 1.13 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 


Плата для измене-|РСУ.880.387Сп 
ния схемы дикто- 


фона 

Приставка: 

КД РСЗ.629.003Сп 
КА ° |РС3.629.004Сп 
КГС | РСЗ.629.005Сп 
Рама МКС РС4.197.183Сп 


Табло выносное РС2.406.011Сп 


Подставка. для элек- РС4.136.030Сп 
троуправляемой 
‘машины ^. 


Комплект. запчастей |РС4.060,220Си 


Комплект соедийи- РС4.076:172Сп 
тельных кабелей‘ зе: 


Изменение схемы диктофона, 
подключаемого к БДУ 
Подключение трех комплектов 


диктофонов и управление ими 


Включение комплектов АКПВ 


Сигнализация нарушения пра- 
вил выполнения контрольных вы- 
зовов 


Установка машины 


ЭУМ-23 


пишущей 


ель 


_ Для межстанииенных соединений 


320 


230 


255 


263 
260 


540 


$ 


192 


182 
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Комплектация оборудования БДУ определяется проектом и по- 
ставляется по отдельному заказу. Состав оборудования, его наз- 
начение и конструктивные данные приведены в табл. 1.13. 


И 9-4 СОТИЯМ 


ТАК 
‚49-4 


`СЛИИЯМ 


Рис. 1.6. Функциональная схема станции УПАТС-100/400 емкостью 200 но- 
меров 
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СЕЛЬСКИЕ И УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ТИПОВ . 
АТС К-50/200, АТС К-50/200М, УАТС К-50/200 И УАТС К-50/200М. 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Сельские и учрежденческие автоматические телефонные станции 
координатной системы типов АТС К-50/200, АТС К-50/200М, 
УАТС К-509/200 и УАТС К-50/200М предназначены для организации 
телефонной связи в сельских местностях в качестве оконечных и 
узловых, а также на предприятиях и в учреждениях. 

Использование сельских станций в качестве учрежденческих воз- 
можно лишь в том случае, когда ожидаемая телефонная нагрузка 
ме будет превышать расчетную для условий сельской местности. 


Автоматические телефонные станции координатной системы 35 


Узловая и оконечная сельские и учрежденческие станции по 
схемному устройству и работе идентичны и отличаются только со- 
ставом оборудования для установления внешних соединений. Око- 
нечные станции оборудуются комплектами реле соединительных ли- 
ний РСЛО, узловые — специальным транзитным оборудованием, а 
учрежденческие — комплектами реле соединительных линий РСЛИ-Б 


и РСЛВ-Б. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, номеров . . . . ОТ 50 до 200+ 
Максимальное количество СЛ для ‘узловой 
станции: 
АТС К-50/200 . . 49 
в том числе в одном направлении, 
не более а 19 
АТС К-50/200мМ. . . - 32:04 
в том числе в одном направлении, 
не более Ь 20 


Количество направлений ля, связи узловых 
станций АТС К-50/200 с подключенными к 

НИМ А а их 15 
Количество направлений ‘для связи оконеч- 

ных станций АТС К- 50/200 с: 


вышестоящей станцией вай 1 

оконечной станцией по одной или двум 

СЛ, а ое аа 

Проводность линий: : 

абонентских. . . . . . о. о. Двухпроводные 

соединительных для сельских . . .  двухпроводные дву- 
сторонние 

соединительных для учрежденческих .  трехпроводные одно- 
сторонние 


Сопротивление шлейфа абонентской линии 
без телефонного аппарата, не более, Ом: 
индивидуальной '.-^.. 1200 
снаренной ие Е; А оо. ме = 1 000 
Система нумерации: 
а) для сельских станций при использо- 
вании абонентских регистров: 


трехзначных . -. . 2. „7 хх соткрытая 
пятизначныху .. о... 5 Закрытая 
6) для учрежденческих с использова- 
нием трехзначного регистра. . . открытая 
Нумерация абонентов станции: 
внутристанционная для всех станций.  трехзначная 
внутрирайонная ‘для сельских станций.  пятизначная 
исходящая для учрежденческих . ‹. одно-, двух- и трех- 
значная 


' Увеличение первоначальной емкости производится кратно 50 номера. 


р 


Административно-хозяйственная телефонная связь 


междугородная для сельских станций. однозначный индекс 

«8» и многозначный 
номер АТС 

Электропитание. . . . . . . ‹ ОТ источника посто- 


янного тока напря- 
жегнием 60 В 


Допустимые колебания напряжения источ- 
ника постоянного тока, не более, В: 


для сельских ставций , . , . . +12; — 

для учрежденческих ставиий . . . -6; — 
Бемиератую а С. . . о. т 41509 
Относительная влажность, $ . ; . . 45—80 


Количество абонентских и ‘соединительных линий для станций 
всех типов приведено в табл. 1.14. 


ТАБЛИЦА 1.14 


Е | 
Количество АЛ для Количество СЛ для станций 

станций всех тинов 
Емкость зтанций 


ввех типов, номе- г |АТС К-50/200 сель | АТС К-59/200м 
рсв индивиду - спаренных ских оконечных и| сельских оконеч- 
альных . УАТС К-50/200 ных 


50 | 30 Е 5(2/3): т 
100 60 20 >: 797%) 10 
150 90 30 10:4/6) 14 
200 = |120 4: - 13(5/8) 17 


1 Дробное значение приведено ‘для УАТС К. 50/200; при этом в числителе 
дано количество исходящих, а в знаменателе — входящих СЛ. 


Потребляемое количество электричества в сутки при. среднем 
трафике и максимальный расход тока в часы наибольшей - нагруз- 
ки для станций различной емкости ‘приведены в табл. 1.15. 


ТАБЛИЦА 1.15 


Емкость станции, Расход тока` в Расход электричества 
› ‘номеров - г ЧНН, А - В Суки, Ам 
50. 5_- 38,3 
100 ' 10 87,3 
156 15 129,0 
200 15 29 


Автоматические телефонные станции кеординатной системы 37 


Схемы станций обеспечивают: 
связь между абонентами, включенными в станцию: 


связь между спаренными абонентами, а также между спарен- 
ным и индивидуальным абонентами, осуществляемую через спарен- 
ный абонентский комплект; 


внешнюю связь для учрежденческой станции, осуществляемую 
по СЛ с городскими АТС декадно-шаговой и координатных сис- 
тем при батарейном способе передачи сигналов; 

внешнюю связь для сельских станций, осуществляемую: 

а) с другими сельскими АТСК по СЛ без установления на 
‘встречных АТС дополнительного оборудования при индуктивной 
связи; 


РИТ 


_+  АбРИВНТЕКОЕ Гранзитное 
я " оборудование о) оборуб0ба ние 


Рис. 1.7. Структурные схемы: 
& — АТС К-50/200 СУ; 6 — АТС К-50/200 СО 


ТАБЛИЦА 1.16 


м—Ъ——ы—ы—»—»_»_»»3—»—»—»_»_»»»——_—»_»_—_д——З— 


Номер чертежа для станций 


Габариты, мм 


Наименование ГЫ р < м 
оборудования учрежденческой учрежденческой = ы ы и 
УАТС К-50/200 50/200 50/200М 50/200мМ 5. ®. о 
са 
1 _24 | 3 | 4 | 5 ВА 9 
Статив 1 РР2.113.056Сп ЫЯ2.118.061Сп \ 236,0 
Статив 2 РР2.113.057Сп ЫЯ2.118.062Сп 225.0 
Статив 3 РР?2.113.058Сп ЫЯ2.118.063Сп 256,0 
Статив 4 — `_ ЫЯ2.118.064Сп 750 | 435 | 2000 220,0 
Статив ОС — РР2.113.059Сп ЫЯ2.118.072Сп = 223,0 
Статив ДС = РР2.113.060Сп ЫЯ2.118.073Сп — 200,0 
Статив ВКУ = бе" ЫЯ2.118.054Сп } 200,0 
ть ый РР2.108.067Сп № 
— РР2.108.068Сп — 
Гь рро 108.075Сп У 775 | 260 | 1080 43,0 
— РР2.108.078Сп == 34,0 
Полоса громоот- 
водная РР4.811.013Сп = 1391" 33511392 4,0 
Прибор ПШЛ ее а ЫЯ2.105.000Сп ЕЕ 428 | 342 252 16,7 
Прибор ПТР — — ЫЯ2.105.002Сп | = — — == = 
Прибор ИП-60 РР2.762.066Сп 8 326 | 400 | 285 12,3 
Плата АК — — ЫЯ2.110.007Сп 651 | 148 | 114 3,0 
Плата САК РР2.110.422Сп ЫЯ2.110.008Сп И. 651 160 74 4,8 
Плата ШК РР2.110.424Сп ЫЯ2.110.006Сп 651 148 74 3,9 
Плата СК — РР2.116.382Сп ЫЯ.116.018Сп — 651 | 151 | 150 10,3 
Плата РСЛО — РР2.110.425Сп ЫЯ2.110.002Сп — $651 160 114 8,5 
Плата РСЛО ВЧ — — ЫЯ2.118.075Сп — } 
Плата МАК — РР2.110.771Сп ЫЯ2.118.070Сп — 651 148 74 2,4 
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Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 


РСЛ 


Плата 
АК 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
Плата 
° Плата 


РПУ 

РА 

МГ 

ИП 

ЗИУ 
защиты 


защиты 


КА и ВС 
МРИТ 
пк 

ПК-1 
ШКВ 
РТ-1 
РТ-2. 
РСЛТ 
РСЛТЧ 
РСЛТ ВЧ 
РСЛИ-Б 
РСЛВ-Б 
ОН-100 
ПКО 
РСЛО ВЧ 
пкт 


Блокиратор 


РР2.110.427Си 
РР2.110.423Сп 


РР2.116.273Сп 


РР2.110.430Сп 
РРа.110.431Сп 


ЫЯ2.110.005С п 
ЫЯ2.110.004Сп 
ЫЯ2.118.076Сп | 


ЫЯ2.119.001Сп 
ЫЯ2.116.016Сп 


ЫЯ2.116.010Сп 


ЫЯ2.116.011Сп 
ЫЯ2.118.052Сп 


ЫЯ2.110.010Сп 


ЫЯ2.118.069С п 
ЫЯ2.118.071Сп 


—— 


ЫЯ2.110.031Сп 
РР2.110.426Сп 
РР2.110.428Сп 
РР2.110.429Сп 
РР2.110.511Сп 
РР2.110.797Сп 


РР2.119.081Сп 


ЫЯ2.110.011Сп 
ЫЯ2.110.013Сп 
ЫЯ2.110.014Сп 
ЫЯ2.110.015Сп 
ЫЯ2.118.077Сп 
ЫЯ2.118.074Сп 


ЫЯ2.118.057Сп 
ЫЯ2.118.068Сп 
ЫЯ2.118.075Сп 
ЫЯ2.110.012Сп 


ЫЯ2.118.069Сп 
ЫЯ2.118.071Сп 


РР2.119.081Сп 


651 


651 


651 


$651 


651 
}651 


651 


119 


Продолжение табл. 1.16 


150 


160 


148 


‚100 


114 


114 


114 


108 


3и942и> ионлениуаоон иийне12 эчаннофэцэ4 эинэниенола\у 


6$ 


Окончание табл. 1.16 


Аппарат 
фонный 
(АТС) 

Щиток ВЩС 

Трансформатор, ` 
ДТН 600: 1400 

Трансформатор 
ДТН-1 600: 600 

Диодно-релейная 
приставка 


Комплект обору- 
дования АОН 


теле: 


ТА-68| 


для АТС 
_ К-50/200мМ —- 
Комплект. мон- |: 
‹ тажный: ЫЯ4.075.018— 
Г ЫЯ4.075.024Сп 
Комплект запча- | 
‚стей ЫЯ4.070.012; 


ЫЯ4.070.013Сп 


Комплект инстру- 
ментов 


омплект альбо- 
$ мов ЫЯ4.079.000Сп 


РР2.184.081Сп 
РР2.407.010Сп 


Я94.732.020Сп 


= Я94.732.019Сп 


— ЫЯ?.119.002Сп 


—- 


РР4.075.280— ЫЯ4.075.014— 


РР4.075.288Сп 


ЫЯ4.075.025— 
ЫЯ4.075.034Сп 


ЫЯ4.070.010; 
ЫЯ4.070.011Сп 


РР4.070.482; 
РР4.070.483Сп 


РР4.063.037Сп 


РР4.074.027— 


ЫЯ4.079.001; 
РР4.074.029Сп 


ЫЯ4.079.002Сп 


ЫЯ4.075.017Сп; 


ЫЯ2.104.001Сп 


ЫЯ4.075.040— 
ЫЯ4.075.046Сп 


== 


1ЫЯ4.070.018Сп; 


ЫЯ4.070.019Сп 


ЫЯ4.079.004Сп 


_ 200 


199 


64 


212 
100 


76 


120 1 
108 1 


107 0,8 


От 38 до 

196.в за- 
висимости 
от емкости 


т станции 


— | 12—19 


2. 4,7 


07 
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ТАБЛИЦА 1.17 


Количество оборудования для станций емкостью, номеров 


рис НОЕ ЗАТРУЕВЗЕ 


сельских ‹ учрежденческих 
Наименование оборудования |—————икиоиоиидкдоио 
оконечных узловых 
| 60 100 150 | 200 
50 | 100 | 150 | 200 50 | 100 | 150 | 200 


| А, 8 Оо а Иа 
Статив 1 1 1 | 1 1 1 1 ат 
Статив 2 -— 1. 1 1 — 1 1 | 
Статив 3 — — 1 2/1 — — 1 2/1 
Статив 4 ==. = — 1 — — —- —/1 
Статив ОС 1 1 1 1 — — — — 
Статив ДС 1 1 2 — — — — 
Полоса громоотводная 2/— 4/—| 6/— 8/— о 4 6 8 
Прибор ПШ. —/ —/1 | —/1 —/1 — — ря ги 
Прибор ПТР АИ | ИЛ. | —/1 — — — — 
Прибор ИП-60 р 1/— | 1/— | 1/— 1 д 1 1 
Плата АК —/3` |. —/6 | —/9' |’ —/12| —у3 —/6 —/9 | —/12 
Плата САК 5 10 15 20 5 10 15 20 
Плата ШК 3 4 5 6 3 4 5 6 
Плата СК 12 | и | — — г — | — 
Плата РСЛО О И И 
Плата МАК о За а ВИ 
Плата РПУ т | ВР м |, ' 1 И: 43 й "НУ 
Плата РА Зи бал 6. 6: 3 516 6 
Плата ПГ АН АН ИН =! — Е и 
Плата ИП ИВ | т АВ ЕН И | ИЕ 51 —/1 | —/1 
Плата ЗИУ о 2 их 2.9, Кио ри р 
Плата защиты РСЛ —/1 | —/1 —/2 | —/2 | —/2 | —/2 —/3 | —/3 
лата РИ сх ту от у ми | г/в | —/2 | —/3 | —/4 | —/5 

лата И —/1 | —/ —/1 —/1 | —/1 —/1 —/1 ий 

Плата МРИТ 7 1 1 , в И И И 
Плата ПК 1 1/2 1/3. 1/3 -- — а ре 
Плата ПК-1 1/— | 1/— {| 2/— 2/—: вь т ое СВ 5х 
Плата ШКВ 5/7 || 7/10 | 10/14 13717] |= — = — 
Плата РТ-1 4:1 5 6/7 7/8 — 2% ы ыы 


чиэ12иэ мон1ени!аоон иипне1 эчннофэиэл эинрэнилемолау 


17 


Окончание табл. 1.17 
| 


о 12 13 


Плата РТ-2 — = — — 4 5 6/7 7/8 — — — — 
Плата РСЛТ — — — — 14 20 28 | 35 — — — — 
Плата РСЛИ-Б — — — — — — — — 2 3 4/5 5/7 
Плата РСЛВ-Б —- -—  — — --- — < — — 3/4 4/5 6/8 8/10 
Блокиратор 10/— | 20/— | 30/— | 40/—| 10/—| 20/— | 30/—| 40/— 10 20 30 40 
Диодно-релейная приставка —/20 | —/40| —/60| —/80| —/20| —/40| —/60| —/80 — — — — 
Аппарат телефонный ТА-68 

(АТС) 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 
Щиток ВЩС 1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
а орматоР ДТН 600: 1400 5 и 10 13 14/10] 21/11 | 28/11 | 35/11 — — — — 
Транс оратор ДТН-1 600: 600 | —/2 | —/3 —/4 —/4 —/4 —/4 —/4 —/4 -- — — — 
Комплект оборудования АОН 

АТС К-50/200М. 
Плата ОН-100 
Плата ПКО Определяются проектом и поставляются по отдельному заказу 
Плата РСЛО ВЧ только для АТС К-50/200М 


Плата ПКТ 
Плата РСЛТ ВЧ 


Ым—б—жШжШшмышнЪ я це 


Примечание. В графах 2—9 в числителе приведены данные для АТС К-50/200 и УАТС К-50/200, а в знаменателе — 
для АТС К-50/200М и УАТС К-50/200М. ` 
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ТАБЛИЦА 1.18 


- \ а - 


Номер чертежа для станций Количество оборудования для станций емкостью, номеров 


Ныенования сельских учрежденческих 
Е АТС К-50/200 | УАТС К-50/200 рии т ты 
АТС. К-50/200М | УАТС К-50/200М| -— 50 |100 | 150 |200 
50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 |150 | 200 
1 | 2 | 3 ет ре гора [121384 118 
\ 
Устройство РР2.108.067Сп & И 
оное ^^ [рр2.108.067Сп 1/— | 1/— [| 2. 2/— | — о 
РР2.108.068Сп___ №. В В ПО У т ра О Я 


РР2.108.078Сп 


| | аи р | 


| 3 п ол. —/1' || ЛЬ Ум УЕ ЛА-ЕЩ--ЛЬЕ 
Статив ВКУ Я 15 0Е4СЕ / / / / / / / / / / / / 
Комплект ин- РР4.063.037Сп ] 1 1] 1] ] 1 1 1 1] 1 1 1 
струментов их р 
Комплекты РР4.070.482Сп ЫЯ4.070.012Сп ] | .й: к 
запчастей ЫЯ4.070.010Сп ЫЯ4.070.018Сп 
`|РР4.070.483Сп ЫЯ4.070.013Сп т 
ЫЯ4.070.011Сп ЫЯ4.070.019Сп 
Комплекты РР4.075.280Сп ЫЯ4.075.018Сп АЕ. |; ВО 
монтажные ЫЯ4.075.014Сп 


РР4.075.281Сп 


ЫЯ4.075.015Сп 


РР4.075.282Сп 


ЫЯ4.075.016Сп 


ЫЯ4.075.040Сп 
ЫЯ4.075.019Сп 


ЫЯ4.075.041Сп 
ЫЯ4.075.020Сп 


ЫЯ4.075.042Сп 


чиелоио мнонлени!Ааоон иипне1о эчаннофэнэл эинэви1емолау 
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Окончание табл. 1.18 
| | ее 


1 2 3 || вом |1 


РР4.075.283Сп ЫЯ4.075.021Сп 

ЫЯ4.075.017Сп ЫЯ4.075.043Сп 
РР4.075.284Сп 
ЫЯ4.075.028Сп 
РР4.075.285Сп 
ЫЯ4.075.029Сп 
РР4.075.286Сп 
ЫЯ4.075.030Сп 
РР4.075.287Сп ] 
ЫЯ4.075.031Сп 


Комплект аль- |РР4.074.027Сп ЫЯ4.079.000Сп 
бомов ЫЯ4.079.001Сп ЫЯ4.079.004Сп 


= 
—2 
= 
= 
| 
| 
| 
| 
= 
— 
— 
= 


РР4.074.028Сп 
ЫЯ4.079.002Сп 


Примечание. В графах 4—11 в числителе приведены данные для станций АТС К-50/200 и УАТС К-50/200, а в 
знаменателе — для АТС К-50/200М и УАТС К-50/200М. | 
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Автоматические телефонные станции координатной системы 45 


ТАБЛИЦА 1.19 


Количество бордо для расширения станций 
емкостью номеров 


сельских 55 я 
Наименование ЕК и ос оЕ Пучрежденчев» 
оборудования _ оконечных _ узловых . ких 


С: 5125 О с Е5 1 сес т с ее ы в по т 


до до | До до 
100 | 150 | 200 | 100. 150. 200 100 150 200 


Статив-2 
Статив 3 
Статив 4. 
Статив ДС 
Полоса  громоотвод- 
ная 
Плата АК — 
Плата САК_о 
Плата ШК 
Плата РСЛО 
Плата МАК 
Плата РА - 
Плата защиты РСЛ 
Плата защиты АК 
Плата ПК 
Плата ПК-1 
Плата ШКВ 
Плата РТ-1.. 
Плата РТ-2 
Плата .РСЛТ_ __ 
Плата РСЛИ-Б 
Плата РСЛВ-Б 
Блокиратор 10/— 110/— | 10/—1 19/— 
Диодно-релейная 
приставка —/20 |—/20 |—/20 | —/20|` —/20 
Аппарат телефонный 
ТА-68 дтн 50 50 50 50` 50 
Трансформатор 
0:1 | 00 2 3 3/1 7/— | 7/— 
-Ъ ЕЯ - | 
ДТН-1 600 : 600 Е —/] — — — 
Плата ОН-100 ыы 
Плата ПКО Определяется проектом по отдельному ЕЕ 


лата а ВЧ только для АТС Е 


Плата РСЛТ ВЧ 
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Примечание. В графах 2—7 в числителе приведены! данные для. 
станций АТС К-50/200 и УАТС К- 50/200, а в знаменателе —‘для АТС ' 
К-50/200мМ и УАТС К-50/200мМ. Аж. 1 о 


6). с ‚ городскими `АТС-47 и АТС-54 при установлении 1 на  вотреч- 
ных АТС комплектов реле соединительных линий; 

в) с телефонными станциями РТС систем ЦБ и МБ при уста- 
новлении на них встречных комплектов (ВК). с индуктивной связью 
для станций системы ЦБ и гальванической связью р. ‚ танций 
системы МБ; 


ТАБЛИЦА 1.20 


х р . = — у а >: 


омера чертежей для станций 


орудования для 


чесоат 5 


станций емкостью, номеров 


Н И Колаче то 
Наименование УАТ а Ч ежденческих 
оборудования а и оконечных узловых УЧР 
К-50/200м ее и тев ВЕБ инете 151 | с5 РС ЖЕ 


до 100 [до 150 |до 200 [до 100 |до 150 | 200 | до 1001 до 150 | до 200 
Е ОЕ ИЕ ИИ еси И И В Е ВЫ бед 


Вводное 

устройство РР?2.108.067Сп — 1/— — — — 5 ее 1 вы 
РР2.108.008Сп о 5% и. 
РР2.108.078Сп ыы и Я е 

Комплект ) РР4.070.482Сп ЫЯ4.070.012Сп 1 1 ] 1 1 ] , ] 1/ 

запчастей ЫЯ4.070.010Сп ЫЯ4.070.019Сп т 

ет, РР4.075.281Сп ЫЯ4.075.022Сп : № $ к у я И 
ЫЯ4.075.025Сп ЫЯ4.075.044Сп г: 
РР4.075.282Сп ЫЯ4.075.023Сп у : и. я и г в 
ЫЯ4.075.026Сп ЫЯ4.075.045Сп | г 
РР4.075.283Сп ЫЯ4.075.024Сп ый ее 8: и. и и = 
ЫЯ4.075.027Сп ЫЯ4.075.046Сп 
РР4.075.285Сп я $ ы Е Е. ый 
ЫЯ4.075.032Сп ет и 
РР4.074.286Сп 
ЫЯ4.075.033Сп Я т "а ТЕ 9 1 ыы =: = — 
РР4.075.287Сп 
ЫЯ4.075.034Сп м ы. < г та 55 } и = = 
РР4.074.027Сп 

НИЕ ЫЯ4.079.001Сп 8073.00 Сп - 1 1 > их и 1 т = 


Примеча 


РР4.074.028Сп 


ЫЯ4.079.002Сп 
ние. В графах 4—9 в числителе приведены данные для станций АТС К-50/200 и УАТС К-50/200, а в 


знаменателе — для АТС К-50/200М и УАТС К-50/200М 


— — — 


1 


1 


1 Е ме ой 


яёна> кеннофэиэ4 веннэа1инзох-она И1еа1зинии у 
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ТАБЛИКЦНА 1.2% 


————««,З,,|:,:|= =: ——/—/—/—/,—А/—/—”—«—«—«—”—„,’'’——А——/—/—/—„—.——АС—А/——- 


Количество кусков кабеля для станций емкостью, номеров 


Номер 
кабеля 50 100 150 200 
Станция |по схе- | ———— 
ме ||| ая 
рис. 1.9] Хх 5 и х д 5 х СИ РА ЕЯ ВА 
о — 1х о и < (>) — я [юшю |5 |< 
Ее оиирктегеиктеескетиееоиеиаиииихиитче ии риЕаидисдетоегоиихнкт ии Еитрикаитис трико ЕЛаЕЕТУ > 
АТС Е ее о 
К-50/200 СО| 2 а р в |= | а 
Е = о ре 1 
УАТС = 1 — — | — — 1 — О И Я 
- К-50/200 5 1 — — 1 — — 1 ее ее 
ЕЕ РЕВ СЫ : 
АТС 1 — | — | = | — 4 в Е 6 Ге 
К-50/200 СУ 2 — 1 — > 1 -е Е 21—22 | 
Е 10| — |— |100 |- | — | 10| — | — | юр 
4 Е р Е к 
5 о 1|— | — т О о В р 
К инй вв. АИ/20х 205) 


› > 


ГЛАДИ В В ВВ © ОИ 19 
111$ 


@ АТС 


К бетречиа 


т бетречной А 


Рис. 1.8. Функциональная схема УАТС К-50/200 


48 —;‚.- Адвминистрати внс-хозяйственная телефонная связь 


и 


` ограничение внешней связи индивидуально для каждого або- 
- нента: ть 

ограничение исходящей связи; = 

групповое ограничение по `входящей связи по 10. абонентским 
`ЛИНИЯМ, ав случае наличия в этом десятке спаренных абонентских 
комплектов прупповое ограничение будет для 15 абонентов; 

‚использование абонентских“ линий станции АТС К-50/200М для 
‚организации диспетчерской связи; . т ее 
_ сигнализацию перегорания главного предохранителя, а также 
‘предохравителей ‘абонентских и других устройств. - 


ИОИЙИОР 


дет Рис. 1.9.` `Схема соединений 
Е АТС К-50/200 и УАТС К-50/200 


КЛЛЕТЕ СИ | 


Состав ``и` конструктивные данные оборудования всех станций 
приведены в табл, :Г.16: комплектация’ основного оборудования 
сельских оконечных и узловых и учрежденческих станций различ- 
ной емкости — в: табл. 1.17; комплектация основных вводно-комму- 
тационных устройств, запчастей и инструментов — в табл. 1.18: 
‚комплектация! оборудования для расширения всех станций — в 
„Табл. ” 1.19;: комолектацих . вводно-коммутационных устройств, зап- 
‚Частей и` инструментов для ‘расширения станций — в табл. 1.20. . 
‚  'Рабшифревка кабелей к рис. 1.9 приведена в табл. 1.21. Е 
`° ‘Все приборы станций монтируются на стативах шкафного типа 
‚в пыленепроницаемом исполнении; устанавливаемых на полу. 


‹ 


| — СЕЛЬСКАЯ И УЧРЕЖДЕНЧЕСКАЯ СТАНЦИИ 
и ТИПА АТС К-100/2000 
Е _, НАЗНАЧЕНИЕ 


Ра м: 
: 2. :, :; : } | 

Азтоматическая телефонная станция координатной системы ти- 
па АТС К:100]2000 предназначена для использования на внутри- 
‚районных сельских телефонных сетях в качестве оконечных, узло- 
вых и центральных АТС, а также в качестве учрежденческих АТС 
2 возможностью связи с междугородной, городской и другими уч- 
режденческими станциями. - 
Е РЕЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость. станции, номеров: 
“ | сельской : о о КОТ 00% до 010001 
в Учрежленческой , от 1160 до 9000: 


' Увеличение первоначальной емкости производится‘ кратно 100 номерам. 


\ 
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Наиболее экономичная емкость станции, номе- 
ров . Е о РМ от 3001 до 2000 
Станция рассчитана на. включение на каждые 
100 номеров, не более: 
индивидуальных абонентских линий . > 0 
линий спаренных абонентов, имеющих са- 
мостоятельный номер для каждого або- = 
нента и возможность. взаимной связи. . (10 
‘линий серийного искания к четырем ком- 
мутаторным установкам? .-. | еее 8 
линий монетных автоматов -с электричес- . 
ким кассированием. . . Е =: 6 
Сопротивление шлейфа, не более, Ом: >: 
‘индивидуальной абонентской линии (без: 
| А += ЕЙ ТЕ 


аппарата Ее Е 5. ме 
спаренной абонентской линии (без аппара- 
та и блокиратора) о 
соединительной линии. .`. = 222000 
Нумерация абонентов сельской станции: 
....’ Трех-; -четырех- и пятизначная 


внутристанционная 
а ., С использованием в качестве 
`”;  Первого`знака трех- и четырех- 
РОН. с. -. Значной нумерации любой циф- 
ры; первый знак пятизначного 
номера означаел индекс ВНУТ- 

рирайонной связи 


внутрирайонная ..;: .’.`:. пятизначная (в качестве перво- 
РЕ _ Го знака может. быть любая 
ее __. Цифра): 

Нуб: Е ДВ: и трехзначная. При дву- 


о +.“ значной нумерации первым 
знаком может быть любая 
цифра, а при трехзначной — 


индекс внутрирайонной. связи; 
ое = и второй знак всегда «0» - 
м жуторадная т однозначная при МТС ручного 
Иа И Фе обслуживания и ‘от трехзнач- 
ной до и-ЕЗ-значной приАМТС 
(п — целое положительное Чис- 
се | | ма ло) : Е : 
Нумерация “абонентов учрежден- | Е. 
ческой станции: | Е сы к 
внутристанционная“ трех- или четырехзначная с ис- 
Е пользованием в качестве пер- 
вого знака любой цифры, кро- 
ме «0», при применении реги- 
‘стра Р-4: : ; 


т При емкости станции до 200 номеров целесообразнее применять стан- 

ции АТС К-50/20), АТС К-50/200М, УАТС К-50/200 и УАТС К-50/200мМ. 
* Число линий с КУ может изменяться, но общее количество ‘линий се- 

рийного искания не’ должно превышать указанного предела. - ее 


50 Административно-хозяйственная телефонная связь 


исходящая 5 Е г одно-, дву-, трех- или четы- 
рехзначная при применении Ве- 
гистра РС-4 и с индексом «0» 
при применении регистра Р-4 


спецслужб. . - . . - Двузначиая при применении ре- 
пистра РС-4 
Электропитание . . . . ‹. ОТ источника постоянного тока 


напряжением 608 В 


Щемпературан Со ее о ел т +15 до --35 
Относительная влажность, $ф . . + + 45—80 


Потребляемое количество электричества в сутки при среднем 
трафике и максимальный расход тока в часы наибольшей нагруз- 
ки для станций различной емкости приведены в табл. 1.22. 


ТАБЛИЦА 1.22 


—_—_и_и_ж__—ж—————————— 


Расход 
Емкость Расход электричес- 
станции, тока в ва в сут= 
номеров. ЧНН, А и до 
100 6,0. 42 
200 11,3 96 
300 16,0 138 
400 22:0 183 
500 25,3 216 
600 29,8 256 
700 34,2 294 
800 38,5 330 
900 45,5 400 


Сельские и учрежденческие станции по схеме и составу обору- 
дования однотипны и отличаются: 

регистрами и комплектами внешней связи. На сельских стан- 
циях применяются пятизначные регистры Р-Б, а на учрежденчес- 
ких — четырехзначные РС-4 или Р-4, причем РС-4 рекомендуются 
для использования в АТС на железнодорожном транспорте и круп- 
ных предприятиях; 

отсутствием в учрежденческих станциях комплектов спаренных 
абонентов. р 

Схема станции обеспечивает следующие виды связи: 

между абонентами, включенными в станцию; 

с междугородными телефонными станциями; 

с однотипными станциями по трехпроводным СЛ с использо- 
ванием полярного способа передачи информации; 

с сельскими АТС по двухпроводным СЛ с использованием ин- 
дуктивных сигналов взаимодействия; 

с декадно-шаговыми АТС типов АТС-47, УАТС-49, АТС-54 по 
трехпроводным СЛ с ‘использованием батарейного способа пере- 
дачи сигналов; 

со спецслужбами района, города или учреждения. 


ТАБЛИЦА 1.23 


Наименование оборудования 


Номер чертежа 


Ширина 


Габариты, мм 
к Ъ.——А—А—АА—————Ч 


Глубина 


Высота 


‚Масса, кг 


Примечание 


1. КАРКАСЫ КРОССОВ, ПРОМЩИТЫ, ЖЕЛОБА и КРЕПЯЩИЕ ЧАСТИ 


Каркас кросса: 
трехрядного 
четырехрядного 
пятирядного 

Плата сигнализации кросса 


Комплект монтажный от- 
крытого кросса 


Рамки со штифтами: 
2Ж22 
3Ж22 

Звонок ЗП-60 


Устройство вводное або- 
нентских линий 
Предохранители СН-50-1 
(ТУ 45.529—72) 
Полоса: 
защитная 25Ж2 
громоотводная 25Ж2 
Устройство вводное на: 
зол 
Иен 
Трансформатор ДТН 
600: 1400 


Комплект монтажного 
трансформатора ДТН 


РР4.137.088Сп 
РР4.137.089Сп 
РР4.137.090Сп 
РР2.110.124Сп 


РР4.075.320Сп 


НРР4.839.002Сп 
НРР4.839.003Сп 


ННО.384.001Сп 
РР2.108.077Сп 


—- 


РР4.811.035Сп 
РР4.811.047Сп 


РР2.108.068Сп. 


РР2.108.069Сп 
ЯЭ4.732.020Сп 


РР4.075.318Сп 


2600 
1600 
2600 

150 


72',0 
88,0 
0,9 


34,0 


72:0] 


Кросс открытого типа 


1 шт. на кросс открытого 
типа 

Тишта и на каждый верти- 
кальный ряд кросса от- 
крытого тила 


Только для кросса от- 
крытого типа 

1 шт. на кросс открытого 
типа 

Кросс шкафного типа на 
375 абонентских линий 

шт. на каждые 100 

абонентских линий 


Для кросса открытого и 
шкафного типов 


Для ввода воздушных 
соединительных линий 

шт. на каждую СЛ 
при индуктивном способе 
передачи сигналов 
Один комплект на каж- 
дый трансформатор 


19и915и> нонлени оон иипне1э эаннофэкэ4 эинзэвиленола\у 


15 


Шнур соединительный 


Промщит' с рамками 


Комплект монтажный 
Комплект монтажный стан- 
ЦИОННЫЙ 
Комплект монтажный 
съемных плат 
Комплект монтажный 
(крючки, болты и др.) 
Рамка обозначений 
Рамка на 70 штифтов 
(сборная рамка ряда) 
Комплект щитков 


Секция желоба: 
270Ж1900 
270Ж2500 

-. 400 1900.: 
400Ж2500 . 
100Ж2500 


РР4.860.376Сп 
РР4.860.377Сп 
РР2.108.073Сп 
РР2.108.086Сп 
РР4.075.337Сп 
РР4.075.321Сп 
РР4.075.338Сп 
РР4.075.339Сп 


РР6б.434.047Сп 


РР4.839.134Сп ` 


РР4.493.029Сп 
РР4.493.030Сп 


РР4.137.023Сп 
РР4.137.024Сп 
РР4.137.025Сп 
РР4.137.026Сп 
РР4.137.027Сп 


Комплект деталей крон-[РР4.075.273Сп 


‚ штейна.: желоба 


Желоба для расширения 
станции 


Комплект кабеледержате-|РР4.075.177Сп 


лей над стативом 


Комплект кабеледержате-|РР4.075.178Сп 
лей над  стативами и|РР4.075.179Сп 


между рядами Зы 


Комплект деталей для за- РР4.075.180Сп 
крытия магистрального |РР4.075.181Сп 


желоба 


— > 
> 5 


ом Фо ю © ФхьЬе 


— © 


7 


ЕЕ 


Продолжение табл. 1.28 
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2 шт. для РР?2.108.068Сп; 


3 шт. для РР2.108.069Сп 


4 шт. для РР?2.108.008Сп; 


6 шт. для РР2.108.069Сп 


Закрытого типа 
Открытого типа 


Один на станцию 


Один на 10 съемных 
плат 

Для спецкрепления жело- 
бов 

1 шт. на статив и ВУ 
1 шт. на каждый ряд 
оборудования 

Содержит два щитка 
Содержит четыре щитка 


Желоб открытого типа 
для УАТС-49 


Для крепления желобов 


вдоль стены 


Рядовой желоб 


Рядовой и  магистраль- 
ный желоба 


65 


ана веннофэнэ1 веннэя1оин=ох-онаилеЯинии У 


Комплект кабеледержате-|рр4.075.182Сп 
лей для прокладки ввод-|рр4.075183Сп 
ных кабелей 

Комплект кабеледержате-|РрР4.075.269Сп 
лей для стыковки под 90°|рр4.075.270Сп 

Комплект пролетных кабе- 
ледержателей для: 

двух стативов 
одного статива 


РР4.075.271Сп 
РР4.075.272Сп 
Комплект деталей для под-|РР4.075.274Сп 
вески кабеледержателей 


Желоба для строительства 
новых станций 


Комплект — кабеледержате-|РР4.075.402Сп 
’ лей над стативом 
Комплект кабеледержате-|РР4.075.401Сп 


лей над стативами и 
между рядами 
Комплект деталей для за-|рРР4.075.405Сп 


крытия магистрального 
желоба 
Комплект кабеледержате-|РР4.075.407Сп 


лей для продолжения ма- 

гистрального желоба 
Комплект кабеледержате- 

лей для стыка под 90°. 
Комплект пролетных кабе- 

ледержателей для: 

двух стативов 

‚ одного статива 
Комплект деталей для под- 

вески кабеледержателей 


РР4.075.404Сп 


РР4.075.403Сп 
РР4.075.406Сп 
РР4.075.412Сп 


Комплект кабеледержате-|РР4.075.411Сп 
лей над  стативом для 
плат ПР 

Комплект вертикального |РР4.075.413Сп 
желоба 


О д м, 


|1 


ГР] 


ры 


х Продолжение табл. 1.28 
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Поворот 


магистрального 
желоба 


Для оборудования рядо- 
вого желоба при отсутст- 
вии статива в ряду 
Для крепления желоба к 
потолку 


Рядовой желоб 


Рядовой и 
ный желоба 


По одному комплекту на 
шесть комплектов ПР и каж- 
дый ряд оборудования 


магистраль- 


3иэ15и> ион1ени оон иийпне1 эчннофэиэл эинзэвилемо1з\у 
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Статив АИ 
Плата САК 
Блокиратор 


Плата КУ 
Статив РИ 
Плата МРИ 
Плата Р5-1 
Плата Р5-П 
Плата РС4-1[ 
Плата РС4-П 
Плата Р4 
Плата КПП 


Статив ГИ 


Статив РСЛ 
Плата ШК 


Плата ШКУ 


Плата РСЛИ-И 
Плата РСЛВ-И 


Плата РСЛВ-БЗ 
Плата РСЛВ-Г 


Плата РСЛИ-П/БЗ 


Плата РСЛВ-ПЗ 


РР2.113.045Сп 
РР2.110.292Сп 
РР2.119.081Сп 


РР2.110.319Сп 
РР2.113.043Сп 
РР2.114.131Сп 
РР2.114.123Сп 
РР2.114.124Сп 
РР2.114.159Сп 
РР2.114.160Сп 
РР2.114.153Сп 
РР2.110.322Сп 


РР2.113.044Сп 
РР2.114.121Сп 
РР2.110.628Сп 
РР2.110.496Сп 


РР2.114.125Сп 
РР2.114.126Сп 


РР2.114.161Сп 
РР2.114.205Сп 


РР2.114.162Сп 


РР2.114.163Сп 


\ — „ый \ , Узи. аоание” 


651 


651 


651 
651 


651 


651 


2. СТАТИВЫ И ПЛАТЫ 


435 
148 
100 


148 
435 
148 


150 


148 


435 


159 


160 


150 
162 


148 


150 


1990 


114 


124 


Продолжение табл. 1.23 


До 5 шт. на статив АИ 
сельских АТС 

2 шт. на плату САК 
сельских АТС 


1 шт. на статив АИ 


1 шт. на статив РИ 
Для сельских АТС 


Для учрежденческих АТС 


1 шт. ча каждый регистр 
и статив АИ и ГИ 


— 


На плате два комплекта 
ШК только для станций 
МПС 

На плате два комплекта 
ШКУ 

Для индуктивного спосо- 
ба передачи сигналов и 
работы по каналам ВЧ. 
На платах один комплект 
РСЛ 

Для батарейного  спосо- 
ба передачи сигналов. На 
платах два комплекта РСЛ 
Для батарейного и по- 
лярного способов передачи 
сигналов. На плате два 
комплекта РСЛ 

Для полярного способа 
передачи сигналов. На пла- 
те два комплекта РСЛ 
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Продолжение табл. 1.23 
ы—__нььььь  ®—————ЩЩЩ.  ПРоболжение таба. 1.23: . 
МЕ В 


| 


Плата ВШКМ 


Плата ВШКМА 


Плата РСЛс пец 


Плата СПЛ 


Альбом № 6 


Статив РСЛ (АТС-47) 
Плата РСЛИ (АТС-47) 
Плата РСЛВ (АТС-47) 
Плата сигнализации РСЛ 
Альбом № 11 

Статив ОС 


Плата СЧ 
Плата МА 


Комплект счетчиков 
Плата СВУ 


Комплект 12 счетчиков 


РР2.110.317Сп 


РР2.110.601Сп 


РР2.114.166Сп 
РР2.114.198Сп 


РР4.176.055Сп 


РР2.114.165Сп 
РР2.114.164Сп 
РР2.114.167Сп 
РР2.116.027Сп 


РР4.176.060Сп 
РР2.116.216Сп 


РР2.110.395Сп 
РР2.110.453Сп 


РР4.199.000Сп 
РР2.114.136Сп 
РР2.116.219Сп 
РР2.118.100Сп 
РР2.116.257Сп 
РР2.116.294Сп 


651 


150 


114 


74 


Входящая связь от руч- 
ной МТС. На плате один 
комплект | 

Входящая связь от авто- 
матической или полуавто- 
матической МТС. На плате 
два комплекта 

Для двухпроводных спец- 
линий. На плате два комп- 
лекта РСЛ 


Для трехпроводных спец-. 


линий. На плате 10 комплек- 
тов РСЛ 
3 шт. при заказе ВШКМ 
или РСЛепец 
1 шт. на статив РСЛ 
(АТС-47) 
2 шт. при заказе обору- 
дования РСЛ (АТС-47) 
шт. на каждые 1000 

номеров 

1 шт. на статив ОС 

До двух плат на статив 
ОС; 1 шт. на 15 таксофонов 


2 шт. на статив ОС 


1 шт. на статив ОС 


Один для сельских стан- 
ций емкостью от 600 до 
1000 номеров 


9945и5 нонлениуАоон иипне1> эчннофэнэл эинэвилемолау 


> 


Продолжение табл. 1.23 


1 2 3 5 6 | В УЙ 
Шмур. 1РР4.860.028Сп о Е четч 
| |Рр4 860 358Сп } Мат в 1 шт. на два счетчика 
Статив ГИТ 1РР2.113.061Сп 750 1990 250,0\ 
Плата К |РР2.110.603Сп 651 74 3., 1 Только для станций МПС 
Альбом ‘статива ГИТ |РР4.176.109Сп ` М: — = ем 
Плата РС |РР2.118.095Сп 155 92 т! 1 шт. на каждый ряд 
Табло РС РР2.426.006Сп 315 100 2,01 оборудования 
137 4 ‚2 1 шт. на станцию 


Табло ОС |РР2.422.015Сп | 674 


Прибор ПРК |РР2. 762.061Сп 450 292 24,9 
Прибор ПЗМ |РР2.762.062Сп 425 210 7,6 КИ ручного действия 
Прибор ПШК о. |РР2.762.063Си 428 252 16,7) з 
Прибор ИП-60 ’, 1РР2.762.066Сп 400 285 | 12,3 1 шт. на станцию 
Прибор испытательный |РР2.762.069Сп 268 2061 3 3,2, Для проверки реле РП-4 
у у ЗИ { Чи РП-5 
Комплект номеронабирате-|РР3.626.008Сп 306 9 | 1,6 |1 шт. на станцию 
‚ лей 
Тележки 1РР4.059.019Сп 1020 1000 28,4 | — 
Комплект запчастей КИА |РР4.070.477Сп = == Обр —= 
Плата УА ` РР2.1.16.284Сп 651 156 68% 1 
Плата ВА РР2.118.102Сп \ 4,0) ! 
Плата НН РР2.118.103Сп } 651 11, | 5, Н) | Автотренер 
Плата ПТС 1РР2.118.104Сп 1,5)! 
Кабели соединительные РР4.853.761Сп — = 0,6) ‚ 
1РР4.853.761Сп — — А ИЯ — 
РР4.853.762Сп == = | 0,6) ;: и 

РР4.853.763Сп ‚120 312 | 0,6 | 13 шт. на. автотренер 
Комплект запчастей авто- : Ди 

тренера {РР4.070.478Сп — — | 0,9 — 
Альбом № 13 РР4.176.062Сп а У у --- 
Плата СК |РР2.116.456Сп 651 150 110 Для оконечных И узло- 


вых . сельских станций 
]| 2 шт. при заказе платы 


| РР4.176.214Сп | 
р ТСК сельских АТС 


Альбом платы СК 


чёнва2 неннофэинэл неннэя1рив=ох-онаилеЯ1иниив у: 


| | 3 5 6 7 
Плата СКЦ РР2.116.457Сп 651 114 6/55 Для центральных  сель- 


Плага ПР 


Дефектограф 
Альбом дефектографа 


Комплект инструментов 
Комплект регулировочного 
инструмента 
Комплект запчастей сель- 
ских станций 
Комплект запчастей учреж- 
денческой станции ем- 
костью, номеров: 
100 


200 

300—400 

500—600 

700—900 

1000—2000 
Комплект альбомов 


Статив ПЛУГИ (СО) 
Прибор ПЛУГИД (СО) 
Прибор ПЛУГИ (СО) 


РР2.110.958Сп 


РР2.110.699Сп 


РР2.762.121Сп 
РР4.176.213Сп 


РР4.063.034Сп 
РР4.063.009Сп 


РР4.070.422Сп 


РР4.070.450Сп 
РР4.070.451Сп 
РР4.070.452Сп 
РР4.070.453Сп 
РР4.070.454Сп 
РР4.070.455Сп 
РР4.074.024Сп 


РР4.074.025Сп 


РР4.074.026Сп 


РС2.113.130Сп 
РС2.113.133Сп 
РС2.113.132Сп- 


Та 


А Ва-ЕЕЯ 


| 


Окончание табл. 1.23 


ских станций 

шт. на стативы АИ и 
ГИ при заказе дефектогра- 
фа при расширении стан- 
ЦИЙ 


1 шт. на три статива АИ 
и ГИ при заказе дефекто- 
графа для новых станций 

2 шт. при заказе дефек- 
тографа 

Один на станцию 


—- 


Один на каждые 500 но- 
меров сельских АТС 


Один на каждые 500 но- 
меров учрежденческих АТС 


вышт. ‘на сельскую стан- 
цию с регистром Р5 

1 шт: Уна учрежденче- 
скую станцию с регистром 
Р4 : 


1 шт. на учрежденческую 
станцию с регистром РС-4 


Для ГАТС ДШ 


оса аб бане 


чие12и> ионленинЧоон ииннель эчннофэиэн эинзэнилемолау 
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Администрати вно-хозяйственная телефонная связь 


ТАБЛИЦА 1.24 


О В Ва Е ити тизер 


Наименование 
оборудования 


1 


1. КАРКАСЫ КРОССОВ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЩИТЫ, ЖЕЛОБА 
И КРЕПЯЩИЕ ЧАСТИ 


Каркас кросса: 
четырехрядного 
пятирядного 

Комнлект монтаж- 

ный открытого 
кросса 

Плата реле сигнали- 

зации кросса 

Полоса: 
защитная 
громоотводная 

Шит промежуточный 

Комплект кабеледер- 

жателей над ста- 
ТИВОМ 

Детали для закры- 
тия  магистрально- 
го кабельроста 

Комплект: 
монтажный 
ционный 
съемных плат 

Рамка со штифтами: 
22Ж2 
22Ж3 

‚Звонок ЗП-60 

Предохранитель 

станционный 
СН-50-1 

Рамка обозначений 

Рамка на 70 штиф- 

тов 

Секция желоба 

270жЖ1900 

- Комплект кабеледер- 

жателей для про- 


стан- 


должения — магист- 
рального кабель- 
роста 

Комплект деталей 
для подвески ка- 
беледержателей 


Комплект кабеледер- 
жателей над стати- 
вом для плат ПР 


2) 
“Статив АИ 
Статив РИ 
‘Статив ГИ 
Статив ОС 
„Устройство вводно- 


коммутационное на 
1350 линий 


Количество оборудования для учреж- 


Номер чертежа 


денческих станций емкостью, номеров 


р о А ЕЕ НИНЫ 
100]200]300|400|500]600[700]800900 


о 4867 8|9| 1011 


РР4.137.089Сп 
РР4.137.090Сп 
РР4.075.320Сп 
РР2.110.124Сп 
РР4.811.035Сп 
РР4.811.047Сп 
РР2.103.073Сп 
РР4.075.402Сп 
РР4.075.401Сп 
рР4.075.405Сп 
РР4.075.321Сп 
РР4.075.338Сп 
НРР4.839.002Сп 


НРР4.839.003Сп 
ННО.384.001Сп 


ТУ45.529—72 

РР6.434.047Сп 
РР4.839.134Сп 
РР4.137.023Сп 


РР4.075.407Сп 
РР4.075.412Сп 


РР4.075.411Сп 


. СТАТИВЫ, ПЛАТЫ И 
РР2.113.048Сп 1 
РР2.113.043Сп 2 
РР2.113.044Сп 1 
РР2.116.216Сп 1 


ПРИБОРЫ 
2] 3] 4 
25314 
2 1283 
ЕВЕ 
1 п 1 


8 
7 
1 


— ое 


Ве) 


сл © оо ст 


— > ло 


х бл 


[5 


ых 


> 1 90 


-— д - 00 


Автоматические телефонные станции координатной системы 


1 


монтаж- 


Комплект 

ный 

Плата МРИ 
Статив ПЛУГИ с 
СО! 


ириор ПЛУГНД с 
Прибор ПЛУГИ с 
СО! 


Плата Р-4 

Плата ШК 

Плата ОС 

Плата СВУ 

Плата ЗИУ 

Шнур 

Плата КПП 

Плата РСЛВ-Г 

Плата РСЛИ-П/БЗ 

Плата КА 

Плата Сч 

Плата 

Плата РС 

Габло РС 

Табло ОС 

Плата УА 

Плата ВА 

Плата НН 

Плата ПТС 

Комплект из 12 счет- 
ЧИКОВ 

Плата ПР! 


2 


РР4.075.319Сп 
РР2.114.131Сп 


РС2.113.130Сп 
РС2.113.033Сп 


РС2.113.032Сп 
РР2.114.153Сп 
РР2.110.628Сп 
РР2.118.100Сп 
РР2.114.136Сп 
РР2.116.219Сп 
РР4.860.098Сп 
РР2.110.322Сп 
РР2.114.205Сп 
РР2.115.162Сп 
РР2.116.257Сп 
РР2.110.395Сп 
РР2.116.291Сп 
РР2.118.095Сп 
РР2.426.006Сп 
РР4.422.015Сп 
РР2.116.284Сп 
РР2.118.102Сп 
РР2.118.103Сп 
РР2.118.104Сп 


РР4.119.100Сп 
РР2.110.699Сп 


1 


-— 
(2 6 №5 № + ФФ 


— 


ый фл рыб 
<> 60 <> 65 5 == Фо ел 


ГР оон о 


3. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, КОМПЛЕКТЫ 
И РЕГУЛИРОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 


Прибор ПРК 
Прибор ПЗМ 
Прибор ПШК 
Прибор ИП-60 


Тележка 

Комплект номерона- 
бирателей 
Комплект запасных 
частей 

Комплект запасных 
частей КИА 
Кабель соединитель- 
ный 

Комплект запасных 


частей автотренера 
Альбом № 13. 


Дефектограф! 
о дефектогра- 
а 


Комплект инструмен- 
тов 
Комплект альбомов 
Прибор испытатель- 


РР2.762.061Сп 
РР2.762.062Сп 
РР2.762.Р63Сп 
РР2.762.690Сп 


РР3.626.008Сп 


РР4.070.450Сп 
РР4.070.451Сп 
РР4.070.452Сп 
РР4.070.453Сп 
РР4.070.454Сп 


РР4.070.477Сп 
РР4.853.763Сп 
РР4.070.478Сп 
РР4.176.061Сп 
РР2.762.121Сп 
РР4.176.213Сп 


РР4.063.034Сп 
РР4.074.025Сп 


| 


О 
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м— И 1901. 1.24 


2 2 — — — — 
4 5 5 6 Г; 7 
1 1 2 и 2 р 
1 1 2 >. 2 о 
17| 19| 22] 26| 30| 32 
17| 20| 23| 26| 28| 30 
24| 29| 34| 39| 43| 47 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 о 
2 2 2 2 7. 22. 
6 6] 1211217 (21 2 
24| 28| 33| 37| 40| 40 
10| 12|! 14| 16| 18| 20 
91] 101 12| 14! 16| 17 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 2 
3 4 5 5 6 1 
3 4 5 5 6 (6 
1 1 1 1 1 1 
— 1 1 1 1 | 
— 1 1 1 1 1 
О 
— 1 1 1 1 1 
— — 1 1 1 1 
3 3 4 4 4 5. 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
] 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 | 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 | 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
о Пе Ре ЕС 
Е 
ЕЕ 
—113 113 113 113| 13 
—| 1 1 1 1 1 
— 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 


еоа А 


ный РР2.762.069Сп 1 Вы 1 1 1 1 1 | 
Ди 


' Согласно заказу. 


60 Административно-хозяйственная телефонная связь 
ТАБЛИЦА 1.25 
Количество оборудования для 
сельских станций емкостью, номеров 
Наименование Н 
оборудования Е роЧЕТе = оконечных узловых 
100!2001300|400|100]2001300 4001500 
РНЕ ЕСЕИ РАЕН, | — 
1 2 324-56: 7. | 859: 40 11 
1. КАРКАСЫ ЕН ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЩИТЫ 
ЕПЯЩИЕ ЧАСТИ 
. Полоса  громоотвод- | 
ная РР4.811.047Сп 5 [10 [15 [20 | 5 [10 |15 20 | 25 
Шит промежуточный 
(с рамками) РР2.108.073Сп —_|— |! т В 
Комплект кабеледер- 
жателей РР4.075.177Сп 44178 | 7. 6-10 
РР4.075.178Сп я Корк — 
рР4.075.179Сп Е В О В ЕК | 5 
Детали для: 
закрытия я 
роста РР4.075.180Сп В К ее бе Я Сре АЕ 
РР4.075.181Сп —|—1-— 121 1 1 1 1 
монтажа станции |РР4.075.226Сп = — 
РР 4.075.227Сп О ЕН Не ева Бы ББ —: 
РР4.075.228Сп ее ее: — 
РР4.075.229Сп Я о Нет т — 
РР4.075.230Сп Я о В ЗО о Бе Ст — 
РР4.074.231Сп о р | 
РР4.075.232Сп О — 
РР4.075.233Сп хе — 
РР4.075.234Сп Я о рае Е 
9 СТАТИВЫ, ПЛАТЫ И ПРИБОРЫ 
Статив АИ РР2.113.045Сп 1 9: 1-31 4: 51 213 | 4 5 
„Статив РИ РР2.113.043Сп 1 97| 2-13 19 63984 5 
„Статив ГИ РР2.113.044Сп 1 оон: 2: |9 3 
Статив ОС РР2.116.216Сп 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 
„Статив РСЛ РР2.114.121Сп _|—-|-|— |1 1 2 2 2 
Устройство вводное 
на: 
22 СЛ -РР2.108.077Сп Е ат В ЕР 2 
. РР2.108.168Сп 1 11212 -|-|-|- — 
-. 75. СЛ РР2.108.069Сп а Е 2 2 
Плата САК РР2.110.292Сп 5 |10 [15 |20 |5 110 [15 20 | 25 
Плата КУ РР2.110.319Сп —|- || |1 1 1 2 2 
Плата ШК РР2.110.628Сп 6 10 |13 117-17-10 13 1122 1-21 
Плата КПИ РР2.110.322Сп 7 |12 [15 [19 |13 |18 |20 |27 31 
Плата счетчиков. Сч |РР2.110.395Сп 1 ыы а 3 Е 1-1 ] 
Плата МА .|РР2.110.453Сп 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Плата` Р-5! РР23.114.123Сп 5 |9 [10 [13 [10 |14 [15 20 | 23 
Плата Р-5> РР2.114.124Сп 5 | 9 [10 [13 [10 [14 |15 20 | 23 
Плата РСЛИ-И РР2.114.125Сп 7 |10 |14 |17 [27 |31 |34 [48 52 
Плата РСЛВ-И РР2.114.126Сп 8 |11 |15 [18 [26 |31 |34 [44 48 
Плата МРИ РР2.114.131Сп |2 |723 1-23-83 5 46 5 
Плата СВУ РР2.114.136Сп оо 222 2 
Плата ЗИУ РР2.116.219Сп О Оо 22212 2 2 
Плата КА РР2.116.257Сп 1 1:12 1 1 1 1 1 1 
Плата ПН. РР2.116.294Сп | 1 1 1 а 1 1 2 
Плата РС РР2.118.095Сп 1 2.393 2-39 4 5 
Плата ©9С _|РР2.118.100Сп 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2 56 ам 
И че т Е Е ии, ла Е 
Табло станционное | 
сигнальное РР2.422.015Сп. 1 1 1 1 1 1-1 1 1 
Табло РС РР2.426.606Сп 1 2: |3" 1 Зе. 4ЕБ 5 
Блокиратор РР2.119.053Сп 10 |20 [30 |40 [10 [20.130 140 50 
Трансформатор ДТН 
600 : 1400 ЯЭЧ.732.020Сп 15 |21 [29 [35 |53 [62 |68 |92 100 
Плата СК РР?2.116.123Сп 1 1 1 И И Пе ри 
3. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙЯ 


И РЕГУЛИРОВОЧНЬ 


И ИНСТРУМЕНТ 


Прибор ПРК РР?2.762.061Сп —1— |1 1—1 1 1 1 
Прибор ПЗМ РР?2.762.062Сп —|— |1 1—1 1 Е 
Прибор ПШК РР2.762.063Сп —|— |1 11—11 1 1 | 
Прибор ИП-60 РР2.762.066Сп 1 1 1 1 1 | 1 1 
Прибор испытатель- 

ный РР?2.762.069Сп 1 1 1 1 1 1 ы 1 
Тележка РР4.059.019Сп 1 1 15 1 1 1 1 1 


Осциллограф С1-19 


Комплект: 
номеронабирате- 
лей 
запасных частей 


‘регулировочного 
инструмента. 


ЯП2.044016 ТУ 
017 


РР2.626.008Сп 


РР4.070.439Сп 
РР4.074.140Сп 
РР4.070.441Сп 
РР4.070.442Сп 
РР4.070.477Сп 


РР4.063.034Сп 


РЕРЕя 


РЕ | 


Р-р | 


РЕРЕ а 


Схема станции пр едусматривает: 


коммутацию четырехпроводного разговорного тракта’и работу. 
© аппаратурой ВЧ уплотнения по выделенному сигнальному кана-. 


лу временным кодом; 
индивидуальные ограничения права на исходящую связь: 
групповые ограничения входящей связи для 100 абонентов; 
определение номера вызывающего абонента; 
запрещение транзита через станцию; 
соединение по сокращенному числу знаков номера. 
Состав и конструктивные данные оборудования АТС К-100/2000 
приведены в табл: 1.23. Типовая комплектация учрежденческой стан- 


ции емкостью 100—900 номеров приведена в табл. 1.24; сельской око-. 
нечной емкостью 100—400 номеров и сельской узловой емкостью | 
100—500 номеров — в табл. 1.25, а сельской центральной — емкостью _ 
300—800 номеров — в табл. 1:96. Состав оборудования станций емко- 


стью, большей, чем приведена в таблицах, определяется функцио- 
нальной схемой и проектом. р 


Расшифровка кабелей к ‘рис. 1.1] приведена в табл. 1.97—1.30. 


Все приборы АТС К-100/2000 размещаются на стативах шкаф-. 


ного типа в пыленепроницаемом исполнении, устанавливаемых на 
полу. Каркасы кроссов и вводные устройства также устанавлива- 
ются на полу. 
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ТАБЛИЦА 1.96 
Е Е к в Ро ре 
Количество оборудования для 
сельских центральных станций. 


ы дования Номер чертежа емкостью, номеров 
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 809 
1 2 3 4 5 6 7 8 


1. КАРКАСЫ КРОССОВ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЩИТЫ 
И КРЕПЯЩИЕ ЧАСТИ 


Каркасы кросса: 


трехрядного РР4.137.088Сп жа — | — 2 — — 
четырехрядного РР4.137.089Сп — — — —. — 2 
пятирядного РР4.137.090Сп — — — — 1 1 
Плата сигнализации 
кросса РР2.110.124Сп = — — 1 Ты 1 
Полоса громоотводная РР4.811.047Сп 15 |224 1.30 349638544 
Рамка со штифтами: 
22Ж2 НРР4.839.002Сп > — — | 96, | 40 | 45 
22Ж3 НРР4.839.003Сп — — — 2 2 2 
Щит промежуточный (с 
рамками) РР2.108.073Сп 1 2 2 3 3 3 
Комплект кабеледержа- 
телей РР4.075.177Сп 10 16 181: 2011241525 
РР4.075.179Сп 4 5 6 7 8 8 
Детали для закрытия 
кабельроста РР4.075.181Сп 1 1 2 2 2 
Секция желоба РР4.137.023Сп — — 3 3 4 
Детали для монтажа 
оборудования РР4.075.235Сп 1 | 
РР4.075.236Сп — 1 — — — — 
РР4.075:237Сп — — 1 — — — 
РР4.075.238Сп — — — 1 — — 
РР4.075.277Сп — — — — 1 — 
РР4.075.239Сп — — — — — 1 
2. СТАТИВЫ, ПЛАТЫ И ПРИБОРЫ 
Статив АИ РР2.113.045Сп 3 4 5 6 7 8 
Статив РИ РР?2.113.043Сп 3 5 5 6 7 8 
Статив ГИ РР2.113.044Сп 2 3 5 6 8 8 
Статив ОС РР2.116.216Сп 1 1 1 1 1 1 
Статив РСЛ РР2.114.121Сп 1 2 1 2 1 1 
Устройство вводное на: 
2 РР2.108.077Сп 1 2 2 — — — 
75 СЛ РР2.108.069Сп 1 1 1 2 2 2 
Плата САК РР2.110.292Сп 15 20 25 30 35 | 40 
Плата ВШКМ РР2.110.317Сп 10 14116-20; 15201122 
Плата КУ РР2.110.319Сп 2 2 2 3 3 3 
Плата ШК РР2.110:320Сп 14 120 -| 232743036 
Плата КПП РР2.110.322Сп 2051-29 -|: 3791490 436 
Плата Сч РР2.110.395Сп 1 1 1 1 1 1 
Плата МА РР2.110.453Сп 1 1 1 2 о 2 
Плата Р-5! РР2.114.123Сп 1551 2211127 1130-1833: 35 
Плата Р-5› РР2.114.124Сп 151.22: 92 |301 33656 
Плата РСЛИ-И РР2.114.125Сп 2534 |. 50-1 50, 53. 157 
Плата РСЛВ-И РР2.114.126Сп 23 | 35 | 43 | 46 | 49 | 58 
Плата МРИ РР2.114.131Сп 3 5 6 6 7 8 
Плата СВУ РР2.114.136Сп р. о р) о р) о 
Плата ЗИУ РР2.116.219Сп 2 о о о о р) 
Плата КА РР2.116.257Сп ' 1 1 1 ] 1 1 
Плата ПН РР2.116.294Сп о 7) 2 ео, 2 
Плата РС РР?2.118.095Сп 3 5 5 6 6 6 
Плата ОС РР2.118.100Сп 1 1 1 1 1 1 


64 Административно-хозяйственная телефонная связь 


Окончание табл. 1.26 


Табло станционное сиг- 


нальное РР2.422.015Сп 1 | |. 1 1 1 
Табло РС РР2.426.006Сп 5 5 (С 6 6 
Блокиратор РР2.119.053Сп 30 | 40 | 50 60 70| 80 
Трансформатор ДТН 

600: 1400 | Я94.732.020Сп 23 | 64 | 75 | 92 | 100| 109 
Счетчик импульсов элек- 

тромагнитный РС2.720.003Сп — — — | 12 1 7 1 2 


Рамка со штифтами РС4.839.134Сп — — 


3. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И РЕГУЛИРОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 


Прибор ПРК РР2.762.061Сп 1 
Прибор ПЗМ РР2.762.062Сп 1 
Прибор ПШК РР2.762.063Сп 


РР2.762.066Сп 


1 

Прибор ИП-60 1 
РР?2.762.069Сп 
1 


Прибор испытательный 
Тележка 


Осциллограф С1!-19 


Вл 
ЯП2.044. — ТУ 
| ИЕ 


ыыы, 
= ыыы 
ыыы [ыыы 
Ба ра Ба ра ва кА ыча 


Комплект: 


номеронабирателей РР2.626.008Сп. 1 1 1 1 1 } 

запасных частей РР?2.070.441Сп 1 1 — — = = 
РР4.070.442Сп — — 1 1 — — 
РР4.070.443Сп =- == — —2 1 1 
РР4.070.477Сп 1 1 1 1 1 |: 

регулировочного ин- 

струмента РР4.063.034Сп 1 1 1 1 1 } 
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Рис. 1.11. Кабель-план АТС К-100/2000 
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ТАБЛИЦА 1.7 


Количество куСнОВ кабеля для учрежденческой станции емкос- 


Номер участка тью, номеров 
’по кабель-пла- 
ну а 100 200 300 


5х3 | 10х3|20х2]20х3 5х3 |10х3|20х2|20х3 10х3| 20х?] 20х3 


> 
— 
сл 


1 — — 5 — — — — — —. 
6 —| — 2 1 — — 4 9 — $ 3 
7 = Е В 7 — 
9 — | — 2 1 — — 4 2 — 4 2 
10 —| — р 2 — Е 
11 — 1 — 3 — 2 — 6 2 — 6 
12 о = |118 < —| 18—36 [ 18 — | 36 
583 Е а Же — 6 
14 1 1 р | 2 
1$ о В а 2 в 
Продолжение табл. 1.27 
Количество кусков кабеля для учрежденческой станции емкос-. 
Номер участка тью, номеров 
по кабель-пла- 
ну — 400. 500 600 
5х3) 10х3]20х2]20х3 5х3|10%3]20х2]20х3 10х3| 20х2| 203 
| — — 20 — — — | 25 — — 35 = 
4 — — — — — ] ] — 1 1 =— 
5 — — 5 4 — — 10 5 — 12 6 
7 1 — 8 — — — | 10 — — 12 — 
9 — — 8 4 — — 8 4 — 10 5 
10 — — — 4 — — — 4 —- — 5 
11 — 5 — 9 — 3 — 9 4 4 13 
12 — 27 — 54 — | 27 — | 54 36 — 72 
13 — — — 8 —| — — 1 10 — — 12 
14 ре 2 
15 — С ЕЕ ее = 2 


Окончание табл. 1.27 


Количество кусков кабеля для учрежденческой станции 


Номер участка емкостью, номеров 
по кабель-пла- 
ну (см. рис. 700 800 900 


5х3] 10х3|20х 2203 5х3|10Ж3|20х2|20х3 10х3] 20х2| 20х3. 
1 1 | 


} 
1 — — 35 — | | 40 — — 45 = 
4 = 1 а 1 Г Е 1 1 = 
6 — — 14 7 — — | 16 8 — 18 9 
7 -— 1 1:3 — — — | 15 — 2 15 — 
9 — — 12 6 — — 12 6 — 14° 597 
10 баб РЕ ее 7 
11 — 4 — 12 — 4 — 12 5 — 15 
12 — 36 — 72 — 36 — ТР 45 — 90 
13 р рб — = 68 
14 2 2 — 2 1 2 — 3 2 — 3 
15 — — а 1 — — 4 — 2 2 1 


= 


рее 


ы ТАБЛИЦА 1.58 


‚ Количество кусков кабеля для сельской, оконечной станции емкостью, номеров 


Номер участка 
по кабель-пла- ’ 100 200 300 


сну (ем орись: Пе р ет КО Е Е АА НЕ И Л УВЕ 
. 1) ‚ [63 | 0х3] 20х2 20х3| 5ЖЗ | 10х3| 20х2 | 20х3 | 10Х3 | 20х2 |20Хз 5х3 | 10х3 | 20х2 | 203 
Я — | -— Бр Е, 10 = = 15 — — — 20 — 
2 — 1 ИИ — 3 1 — = = | а Е 
3 — к РИ 1 — — 1 = г — 1 зе С 
5. т ИЕ 2 1 ВА Ве 4 2 Е "6 3 т ег 8 4 
6 1 — И ы — 1 3 2 2 3 — —- ее 6 т 
9 — | — р 1 —- 5 4 2 4 2 — — — 6 3 
10 И = 1 а -ь 2 — 2 ОЕ 2 г е Е 
11 — 1 Е —- 1 = 3 о —- 6 —е 2 — 6 
12 те 9 м | 18 т 9 Е. 18 1.8 к 36 —Е 18 Е 36 
13. ее —- 2 ПЕ — 4 — ри 6 Ре = = 8 
° 16 1 1 и — 1 — — 1 1 1 1 1 1 — 1 
ТИ и В == 1 == — 2 = ав 3 == — 1 3 — 
18 — 1 п | 1 — 2 — = 3 Е = 1 Е — 


язна> веннофэиэк кеннэа1рин=ох-онаиьедлинии у 


Ари ТАБЛИЩ.А. 1:29 
; Е Со С 
Количе ство КУСКОВ кабеля для сельской узловой станции емкостью, номеров 


Номер участка 
мДдЖМ—Джж—ж—д—————А—ААщ_———А—Ак—АаАаА—А—АА—'—А/А—/А/А/Ч/——СЧЧЧАА/—/——А————„.—,:/С:.— 


по кабель-пла- 100 200 300 400 500 
ну (см. рис. С рей 
1.11) 5Х3З | 10х3 | 20Ж2 | 20х3 103 20х?] 20х3 10х3| 20х21 20Ж3 10хз| 20х2] 20Ж3 :0жз| 20х?] 20х3 
Е ЕВЕ ИИ 
1 ей ро 5 Е к 10 —- т 15 = мо -% Зи а 
2 Гы 1 [5$ Е 1 ай С 1 .З 8 1 р ие 1 ВЕ Ге 
3 ее. 1 ть 3 1 я Ро 1 Сы. 2 1 ав к 1 т жк 
5 ыы 58 р. 1 а 4 2 к. 6 3 т 8 4 те 10 5 
6 1 8 2 в 1 3 8 2 3 = и. 6 из 2 6 за 
9 ть. ие 4 о ыы 6 5 = 6 3 за 8 4 ее 10 5 
10 * Е = 2 ия = 3 на ск 3 ий Ра 4 Е А 5 
11 еи о ыы С 2 и 6 2 р 6 3 = 2 И 9 
12 за 18 ей 36 18 к 136 18 ве |, зб 7 ЛБА 27 ПМ ЕБИ 
13 2% в о —& Е 4 Е ви 6 в = 8 = к 10 
16 те Ро ль 3 -ы а. 3 1 5 3 Ре ме 5 гы 2 5 
17 ы Е с, 4 1 хе. 4 Е 6 5 зы в 7 зи Ве 8 
18 ье 7 вы Е 8 Е й 9 в: 3% 12 гы : 13 гы 


Ра 


$ 
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ТАБЛИЦА 1.30 


ОВ. Количество кусков кабеля для сельской центральной ставиин 
онл емкостью, номеров 
>5°= 
со 2 | 300 400 500 
БОК а ри ре ИИ СНЕ ит ЕЕ ЕЕ = 
Шона а |1ожз [20х2 | 20х3|10х3|20х2|20х3| 5х3 | 10х3] 20х?] 20х3. 
1 — — 15 — — 20 — — — 25 — 
2 — 1 — — 1 — — — Г. — — 
3 — 1 — — 1 — — — 1 — —- 
5 — — 6 3 — 8 4 — — 10 5. 
6 — 1 - — — й — — — 8 —= 
8 1 3 — — 5 — — 1 5 — — 
9 — — 6 3 — 10 5 — — 12 & 
10 — — — 3 — — 5 — — — &. 
11 — 2 — 6 3 — 9 — 5 — 15. 
12 —| 18 | = 36 | 18| —| 36| — | 45 [= | 9% 
13 Е ба В ЕЕ ИК 
16 — 1 — у 1 — 3 — — — 5. 
и — — — 4 — — 5 — р. — 7 
18 — 6. — — 9 — — — 12 — — 
Окончание табл. 1.38 
ое = Количество кусков кабеля для сельской центральной станции 
еб емкостью, номеров 
со г. 600 700 800 
ао и мы 
ШЕНА. [53 |103 |20ж2 |203 [5хз [10жз|20ж2|20х3|5 3 [10х3| 202203 
1 Е а т 
2 - 2 о ЕЯ М 
3 — 2 Е А ОИ За 2. 
5 — — 12 6 — — 14 71 — — 16 8 
6 — — 9 — — 1 10 — — 3 10 — 
8 2 6 — 2 6 — — 1 7 — — 
9 — — 2 6 — — 14 7| — — 16. 8: 
10 т ЕЕ ПН п я 8 
11 — 1: 6 - | 3 — р аж 
‚12 — |. 54 |= = | 108.| = | 79| = |144] — 70 аж 
13 о ы о а: ее 
: 6 Е р НЕ ЕВЕ И 5 
17 — 1 — = =. 
18 Я 12 | 


СТАНЦИИ СИСТЕМЫ «ПРОГРЕСС» ТИПОВ АТС К-20,. 
АТС К-60 И АТС К-100/300 ыы 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Автоматические телефонные станции координатной системы 
«Прогресс» типов АТС К-20, АТС К-60 и АТС К-100/300 предназ- 
начены для осуществления автоматической телефонной связи на 
промышленных предприятиях и в учреждениях, связи со..станция- 
ми РТС системы ЦБ и АТС без возможности включения междуго- 
родной связи. Ех 


Административно-хозяйственная телефонная связь 


68 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, номе- 


ров * * ® ® ® ® 
Количество абонентов: 


привилегированных 
удаленных 


Количество шнуровых 
комплектов: — 
обычных абонентов 
привилегированных 
абонентов 


Количество соединитель- 
зых линий: 
двусторонних 
исходящих 
вхОляЯЩиИх 
Количество направлений 
исходящей связи 
Максимальное количест- 
во соединительных ли- 
ний в одном направле- 
нии при соответствую- 
щем уменьшении их в 
ее. 
Количество направлений 
при‘ установке статива 
транзитного узла (ТУ). 
Входящая внешняя связь 


Транзитная связь 


_ Максимальное сопротив- 
ление шлейфов, не бо- 
лее, Ом. (без учета ап- 
парата): 
абонентской соедини- 
тельной линии 
линии удаленного 
‚ абонента ых 


АТС К-20 |2 К-60 | АТС К-100/300 
20 60 100, 200, 300 
до 3 до 3 до трех на каж- 
дые 190 номе- 
ров 

до 3 до 3 до трех на каж- 
дые 100 номе- 
ров 

3 10 15, 30, 45 

— Э три на каждые 


100 номеров 


о ря = 

ЗЕ 7 102 

— 71 102 

2 до 4 до 7 

= | до 73 |до 83 

— до 16 до 20 

по двусторон- [по 4“ Н0-7° 

ним СЛ 

через РСЛ по одной двухпроводной 
соединительной л инии 

1200 1200 1200 

2400 2400 2400 


‚: Можно использовать как двусторонние. 
`2’Возможно увеличение СЛ до 20. 
3'Через РСЛИ-2 или РСЛИ-3. 
“(Связь осуществляется по двух- и трехпроводным СЛ через РСЛВ-2 и 


РСЛВ-3. 
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Схемы станций обеспечивают: 

связь между абонен- 

тами станций . Через шнуровой комплект двустороннего 

действия 

связь  привилегиро- 

ванных абонентов с 

обычными с возмож- 

ностью подключения 

их к абонентам, за- 

нятым только внут- через индивидуальные 

ренним соединением через абонент- |шнуровые комплекты 
ские комплек- 
ты № 21, 22, 23 


подключение привилегированного абонента к занятому абонен- 
ту и отбой, зависящий от привилегированного абонента; 

лишение права выхода абонента по входящей СЛ на транзит- 
НУЮ СВЯЗЬ; 

ограничение прав выхода абонентов на любые направления свя- 
зи по десятковым группам абонентов; 

подключение телефонных аппаратов через каналы ВЧ с по- 
мощью специальных комплектов. 

Электропитание станции осуществляется от сети переменного 
тока напряжением 127/220 В--10% и частотой 50-1 Гц через вып- 
рямительное устройство. 

Станция может взаимодействовать со станциями: АТС К-20, 
АТС К-60 и АТС К-100/300 по двусторонним СЛ, а также с АТС 
К-20, АТС К-60, АТС К-100/300, УАТС-49, АТС-47, АТС-54-и лю- 
бой системы ЦБ по двухпроводным СЛ через РСЛИ-2 и РСЛВ-2 
и трехпроводным СЛ через РСЛИ:-3 и РСЛВ:-3. 

Внешняя связь станций «Прогресс» с городскими станциями 
декадно-шаговой системы может быть осуществлена по трем ва- 
риантам: ._ 

Г) исходящая и входящая связь по двухпроводным СЛ с вклю- 
чением на ГТС: 

исходящих (от АТСК) СЛ в ПИ ГАТС, а входящих СЛ — на 
ГИУ или ГИТ, 

входящих (на АТСК) СЛ в РСЛИ-2П поля ГИ или ЛИУ (по 
согласованию © ГТС); 

2) исходящая и входящая связь по трехпроводным СЛ с вклю- 
чением на ГТС: | 

исходящих (от АТСК) СЛ во ПЛУГИ, а входящих (на АТСК) 
СЛ — в поле ПЛУГИ; | 

3) исходящая — аналогично первому варианту, а входящая — 
аналогично второму варианту. 

В качестве соединительных линий могут быть использованы фи- 
зические цепи, а также двух- и четырехпроводные ВЧ каналы. 

Комплектация основного оборудования для внутренней связи 
приведена в табл. 1.31; комплектация дополнительного оборудова- 
ния для внешней связи с АТС ДШСЫ— в табл. 1.39; состав обору- 
дования для внешней связи с другими станциями — в табл. 1.33, а 
конструктивные данные оборудования — в табл. 1.34. 
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ТАБЛИЦА 1.31 
НЕ А Е 


Количество оборудования, шт., для 
станций емкостью, номеров 


продолжения кабель- 


роста 


РР4.075.373Сп 


Наименование 
оборудования Номер чертежа 
20 60 100 200 | 300 
| 1 2 4 5 6 7 
ее В ИЕ АЕ В Е аа ее 
Устройство вводное РР2.108.088Сп — — 1 1 2 
Статив АИ РР2.113.064Сп — — 1 2 3 
Статив ГИ РР2.113.065Сп. — — 1 1 1 
Статив: 
№ 1 АТС К-20 РР2.113.074Сп 1 — — = 
№ 2 АТС К-20 РР2.119.152Сп 1 = = =. —= 
Статив АИ-ГИ РР2.113.063Сп — 1 — —= ыы 
Статив РСЛ РР2.114.188Сп = ] — == = 
Плата РСЛ РР2.114.189Сп 2 — — — — 
Плата АК РР2.110.702Сп 2 6 10 20| 30 
Плата ШК РР?2.110.707Сп 3 — — — — 
РР2.110.732Сп — 10 15 30 45 
Плата ШКО РР2.110.733Сп — 3 3 3 3 
Плата КА РР2.110.937Сп — 1 1 1 1 
Плата МАИ-1 РР2.110.709Сп — — 1 2 2 
Плата МАИ-2 РР2.110.710Сп — — 1 2 3 
Плата МГИ-1 РР2.110.711Сп — — 1 1 1 
Плата МГИ-2 РР2.110.712Сп — — 1 1 ] 
Плата МГИ-3 РР2.110.713Сп — — 1 1 1 
Плата МГИ-4 РР2.110.714Сп — — 1 1 1 
Плата МГИ-5 РР2.110.715Сп — — 1 1 1 
Плата МК РР5.210.582Сп 1 — — — — 
Плата МК-! РР2.110.963Сп — 1 — — — 
Плата МК-2 РР?2.110.964Сп -— 1 — — — 
Плата МК-3 РР2.110.965Сп — 1 — — — 
Плата РУА РР2.114.174Сп 1 1 1 2 э 
Плата КУ РР2.114.182Сп — 1 1 2 3 
Плата Р-2 ‘|РР2.110.735Сп 2 — — — — 
Плата Р-3 -|РР2.114.183Сп — 4 4 И 10; 
Плата СВУ РР2.116.472Сп 1 2 9 2 2 
Аппарат телефонный РР2.184.268Сп 20 60 00 00| 300: 
Табло ВС РР2.406.005Сп 1 1 1 1 1 
Прибор ИШК 12Р2:762.112Сп — 1 1 1 | 
Прибор-автотренер РР?2.762.114Сп — 1 1 1 1 
Прибор испытательный |РР2.762.137Сп 1 1 1 1 | 
Выпрямитель 60-6 В 
на: 
215 А РР3З.215.007Сп — 1 2 2 2 
0,23 А РР3.215.008Сп 1 = = == я 
Громоотводная секция РР4.811.023Сп 2 5 6 121 509 
Полоса защитная РР8.638.025Сп 2 — — — — 
Пылесос «Вихрь» ГОСТ 10280—62 1 1 1 1 1 
(220 В, 500 Вт) 
Комплект: т 
запчастей РР4.070.575Сп — — 1 —  — 
РР4.070.576Сп — — — 1 1 
РР4.070.577Сц — 1 — — — 
РР4.070.524Сп 1 — — =: — 
инструмента РР4.063.045Сп 1 1 1 1 1 
ЗИП эксплуатацион- 
ный РР1.211.3853И —. | — — — 
для зачехления ка- 
белей над стативом|РР4.075.371Сп . — — 3 4 5 
кабельроста межд 
рядами РР4.075.372Сп — — я 2 2 
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Окончание табл. 1.31 


монтажный на две 


боковины 


монтажный 


альбомов 


альбомов 
альбомов 
альбомов 
альбомов 
ляр» 
альбомов 
НИЯ 


———— 


РР4.075.374Сп 
РР4.075.375Сп 
РР4.075.376Сп 
РР4.075.377Сп 
РР4.075.378Сп 
РР4.075.312Сп- 
РР4.176.534Сп 
РР4.176.535Сп 
РР4.074.037Сп 
РСЛ-1 РР4.176.186Сп 
РСЛ-П РР4.176.187Сп 
ИП-60 2Р4.176.184Сп 
«Форму- з 
2Р4.176.200Сп 1 
оборудова- 
2Р4.063.045Сп 1 


| эю Г РЕРЕРЕ] 
юю РР РЕЕРН| 
Г РЭ Г РЕРЕГы 
УР ГРэ ГЕРЕРГГы 
С Я ИХ 


| 
| 
| 


| 
| 


ДАНА 


НА. 
ПО, ЛЕ 


АША 


М 


И СРРИЦИЦ ИТР А-РИ, ИГРА, 
ИТДСА-ТИИ Я 


Рис. 1.12. Функциональная схема АТС К-20 


Статив изготовляется в виде двустороннего шкафа, устанавли- 


ваемого на 


полу, в сварной раме из гнутой листовой стали на под- 


ставках высотой 150 мм. 


КОбОКРАТЕМ 


Ах аа 


Рис. 1.13. Функциональная схема АТС К-60 
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Рис. 1.14. Функциональная схема АТС К-100/300 
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ТАБЛИЦА 1.32. 


Количество изделий для варнантов внешней связи при количестве гбонентов, 
имеющих право выхода на ГАТС 


т. 


Наименование | | ши шт |и|ш | | т 
оборудования | Номер чертежа 1 | Пи | 1 | т | И | т | ет | п | пе их 
АТС К-60 | АТС К-100/300 
50 50 100 _ 200 300 
1 о а | в о [1011 12 | 13 | 14 15 | 16 | 17 
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА АТС К-60 И АТС К-100/300 
Статив РСЛ РР2.114.181Сп — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Плата РСЛВ-2 РР?2.114.177Сп 3 — — 3 — — 5 — — 9 — — 11 — — 
Плата РСЛИ-2 РР2.114.170Сп 3 — 3 3 — 3 5 — 5 8 — 8 10 — 10 
Плата РСЛВ-3 РР2.114.175Сп — 3 3 — 3 3 — 5 5 — 9 9 — 11 11 
Плата РСЛИ-3 РР2.114.178Сп — 3 — — 3 — — 5 — — 8 — — | 10 — 
Плата Р-3 РР2.114.183Сп — -— — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 э 3 
Комплект запча- 
стей: 
РСЛВ-2 РР4.070.569Сп 1 —— = 1 —— — 1 — — 1 — — 1 — — 
РСЛИ-2 РР4.070.566Сп 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 
РСЛВ-3 РР4.070.567Сп —- 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 
РСЛИ-3 РР4.070.570Сп — 1 -— — 1 — — 1 —. — 1 — — 1 — 
Альбом: 
РСЛВ-2 РР4.176.188Сп р — — р. — = 92| — — 2 — — р — — 
РСЛВ-3 РР4.176.189Сп — 2 „| м2 — 2 2 — 2 2 — Я 2 — 2 2 
РСЛИ-2 РР4.176.191Сп о — 2 о — 2 2 — о 7) — о й — 2 
РСЛИ-3 РР4.176.192Сп — 2 —- — о —- — 2 — — >. — — 2 — 
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГАТС 
Статив РСЛИ РР2.114.089Сп 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —- -— 
Плата РСЛИ-2И РР2.114.214Сп 3 — — Х — — 5 — — 9 — —.| 11 — — 
Плата сигналь- 
ная статива 
РСЛИ РР2.116.027Сп 1 — — № =— — 1 | 


ч=на2 веннофэиэл неннэалоин=ох-онаилеЯинии У 
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ТАБЛИЦА 1.33 


Наименование Наименование 
оборудования Номер чертежа оборудования Номер чертежа 
НИИ 

Плата АТР-А РР2.114.201Сп Комплект: 
Плата АТР-С РР2.114.202Сп кабельроста РР4.075.372Сп 
Табло ВС РР2.406.ОСЭСп 


Плата РСЛВ-ТР 


РР2.114.185Сп 


между ряда-. 
МИ 


РР4.075.373Сп 


Плата РСЛИ-ТР РР2.114.186Сп продолжения 
Плата ВТР РР?2.114.190Сп кабельроста 
Статив ТУ РР?2.131.107Сп монтажный РР4.075.374Сп 
Плата КУ РР2.114.182Сп на две боко- 
Плата МТУ-1 РР2.114.192Сп вины 
Плата МТУ-2 РР?2.114.193Сп Альбом: 
Плата МТУ-3 РР2.114.194Сп РСЛВ-ТР РР4.176,190Сп 
Громоотводная РСЛИ-ТР РР4.176.193Сп 
’ секция РРУ.811.023Сп ТУ-1 РР4.176.194Сп 
Прибор ИП-60 РР2.762.137Сп ТУ-11 РР4.176.195Сп 
Тележка РР?2.059.019Сп ТУ-111 РР4.176.196Сп . 
Промщит РР2.108.094Сп ВТР РР4.176.197Сп 
Комплект зап- АТР-А, РР4.176.198Сп 
частей: АТР-С 
групповой ИП-60 РР4.176.184Сп 
АТСК-20! РР4.070.578Сп Шкаф 1 для: 
статива ТУ РР4.070.581Сп АТС К-100 и РР4.163.045Сп 
РСЛИ-ТР РР4.070.571Сп АТС К-200 
ВТР РР4.070.572Сп АТСК-60 РР4.163.046Сп. 
АТР-А РР4.070.573Сп АТСК-100 РР4.163.047Сп 
АТР-С РР4.070.574Сп Шкаф 2 для: 
ИП-60 РР4.070.565Сп АТС К-60, РР4.163.048Сп 
РСЛВ-ТР РР4.070.568Сп ‚ АТС К-100, 
АТС К-200 и 
АТС К-300 


ЫммЪ  ь ьУь ь ьуъ 


1 На три комплекта АТС К-20. 


ТАБЛИЦА 1.34 
А а. 5 ль. Е нее ВЕАЫЫМ 


Габариты, мм 


Наименование оборудования Масса, кг 
Ширина | Глубина [Высота 

Устройство вводное 300 
Статив АИ 385 
Статив ГИ 750 450 2138 365 
Статив АИ-ГИ 620 
Статив РСЛ 460 330 2465 29 
ее. АТС К-20 

№ 2 АТС К-20 3 750 450 960 450 _ 
Табло ВС 224 168 130 3,5). 
Прибор ИП-60 395 400 7” _ 218 11 
Прибор ПШК 450 324 256 16 
Автотренер 506 400 377 135 
Выпрямитель на 15 А - 737 330 630 - 120 
Пылесос «Вихрь» 370 870 410 — 

каф 750 450 2138 120 
Тележка 1020 500 1000 30 
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КОРАБЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ТИПОВ КАТС-К80 и КАТС-К160 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Корабельные координатные автоматические телефонные станция 


типов КАТС-К80 и КАТС-К160 предназначены 


для обеспечения 


внутренней и внешней автоматической телефонной связи на кораб- 


лях и береговых объектах. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, номеров 1 
Количество абонентов: 
непривилегированных 


привилегированных . Е 
Количество соединительных линий ?: 

односторонних. 

двусторонних О 
Количество абонентских шнуровых ком- 
плектов . Е а 


Нумерация абонентов а +8 
Сопротивление шлейфа абонентской ли- 
нии (без учета аппарата), не более, Ом 
Сопротивление шлейфа соединительной 
линии, не более, Ом, при: 
входящей связи Е 
ноходящей- связи 


Нумерация исходящей внешней связи . 
Максимально потребляемая мощность, 
Е. 
Электропитание 


уемпература: <=. 
Относительная влажность, % . 


КАТС-К80 | КАТС-К160 
56 160 
77 156 
] 3 
- 8 
2 - 4 
8 16 
двузначная | трехзначная 
1000 
1000 


зависит от типа встреч- 
ной станции 
| однозначная 


2000 

от двухбортовой трех- 
фазной сети переменно- 
го тока напряжением 226 
или 380 В-25% и час- 
‘тотой 50 Гц % либо 
380 В-=10% частотой 
400 Гц-Е2,5% через элек- 
тропитающее устройство 
с выходным выпрямлен- 
ным напряжением 
609 В 

. . бт--15 до -95 
от 65=15 


® > 


ы Увеличение емкости станции возможно кратно 80 номерам. 
? Соединительные линии могут быть либо одно-, либо двусторонними. 
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—————_———<——ж—ЖжЖжЖж——————Бкнк5——к——д_к_к_к_____д_д_д_—_д_кЫЫЫ—м— 


Станции обеспечивают: 

автоматическую связь между абонентами, включенными в стан- 
цию через шнуровые комплекты; 

связь привилегированного абонента с другими абонентами со 
следующими преимуществами: 

а) подключением к разговаривающим абонентам и вступлением 
с ними в разговор, 

6) принудительным соединением с вызываемым абонентом пу- 
тем дополнительного набора любой цифры, 

в) осуществлением одностороннего отбоя, зависящего от при“ 
вилегированного абонента; 

внешнюю связь через комплекты РСЛ: 


а) с береговыми станциями РТС систем МБ и ЦБ и аналогич-. 


ными АТС по одно- или двусторонним соединительным линиям, 


6) с береговыми АТС других типов по односторонним соедини-. 


тельным линиям; 
использование СЛ для организации внешней связи по одному 
или двум направлениям; 
ограничение исходящей и входящей связи для всех или части 


абонентов. Е 


Комплектация и конструктивные данные станций приведены в 
табл. 1.35. 


= ДА -ЛРВАСКЯ ИИ | бАОКОХ ИИ 
о 


И. Др/ги т 
бАСКОб АИ 


0) 
Рис. 1.15. Функциональные схемы: 
а — КАТС-К80; 6 — КАТС-К160 


СААР" о а ВРОДЕ сопиьгьдараит- азкцевдь м гренащ $ ОР 
Г” 


метода риа арвеоцоашинызавинит о 


воре БЫ 
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Стативы имеют напольное исполнение, электропитающее устрой- 
ство и выносной сигнальный прибор — настенное, а испытательный 
прибор — настольное. Вся аппаратура смонтирована в металличе- 
ских брызгозащищенных корпусах. 


< 


(49 ии?) $ х | (2%) | 6 \| 7(224м2) 
#7 РИРИРЕЙ, РТБ ЗЕ ГРАММ“) - Пр ИЯ ФТСР | 7 ПАРТИИ 
Иоикми?) |5 В 7ми9 <| 7(7*25ии9 | 297Ш 220/299 
к 5 & | | 
ДлЯ ПОбИИЧЕНИЯ | $3 З | 72479 РИРЕЙЕ 
7 2 42рем 1% 
1 ПИНРРИР РИРИПЛЬНЫЕ ДНИ РИРИПЛЕНЫЙ 
{ ДРИРИИ (У РАИНУИЦ) ПРАЙИ( ЦРИТА пт) 
а) | 
2 2). 
НЕ (9кР.5МИ?) 
— | 449 им 9) ЛРРДЯ 
хх г а РАИТЕРИЬ Г ТРЕХ - 
ы а Зь 2540 
к . 
> ы х || “8 РРИШ 
> и - ия | 220/190 
З& а С 15 < | 177726 
= Я С _ = 7(7кРАММ2) 
23 ибрими = 
ой: . 7 
ны р | МА (Рим) АА 
3 |: р ИРИ) И 


| ГАБИИТНИЙ СИРИРЛЬНЫЕ ПАНА ЕНЕЛННЫЙ 
_ диИбИр СУ СПАНУИИ) | Ибким2 ии й ПРИДАЛИ (ЧРИ. ПРИ) || 
6) 


Рис. 1.16. Схемы соединений: 
а — КАТС-К80; 6 — КАТС-К160 
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ТАБЛИЦА 1.35 


Количество, 
шт., для Габариты, мм 
станций 
Наименование Н ежа 
оборудования омер чертеж 2 З - 
м м 0 ПОРА 
= = < 
| Е 51812 
< < [3 к В С 
м ый р ОЕ № 
Статив комбини- 
рованный РС2.121.016Сп 1 — 38511735: 326 
Статив АИ РС2.121.015Сп и 38511735 326 
Статив ГИ Р@2.12[:017Сп — 1 38511735 27@& 
Устройство элек- 
тропитающее РСЬ22. 11 Сп 1 1 2851282! 158: 
Испытательный 
прибор РС2.702.149Сп 1 1 2581 186 ? 
Выносной сиг- 
нальный при- 
бор РС2.119.095Сп 2 — 124! 394 $; 
РС2.119.401Сп — 1 124: 28: $: 
Комплект оди- 
Не РС4 070. 128С 1 
ТС-К80 .070. п — ь 
КАТС-К160 РС4.070.125Сп — 1 130} 368 8: 
Комплект ЗИП 
групповой!: 
КАТС-К80 РС4.070.259Сп: ] — — 1 — — 
КАТС-К160 РС4.070.260Сп — 1 — —! — 
Комплект ЗИП 
С РС4.070.129С 
-К80 .070.1 п 
КАТС-К160 РС4.070.126Сп 1 268] 582| 25. 
Комплект экс- 
плуатацион- 


ных докумен- 

тов: 
КАТС-К80 
КАТС-К160 


РС0.122.135ЭД 
РСЕ.221.079ЭД 


— 


' Поставляется по отдельному заказу, или оговаривается в договоре. 


1.7. Евазиэлектронные автоматические 
телефонные станции 


КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ 
СТАНЦИИ ТИПОВ «ИЗУМРУД» И «РЕГИСТР» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Квазиэлектронные автоматические телефонные станции на твер- 
дых схемах и герконах (КАТС-ТСГ) типов «Изумруд» и «Регистр» 
предназначены для организации внутренней связи предприятий или: 
учреждений и внешней связи со станциями УАТС-49 и РТС сис- 
тем МБ и ЦБ. Станция «Регистр» позволяет обеспечить связь со 
станциями КАТС К-80/160. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


«Изумруд» г*Регистр» 
Емкость станции, линий. . . . 50 200 100 
в том числе: 
непривилегированных абонентов . 46 194 96 
привилегированных абонентов . 2 2 2 
направлений внешней связи для 
четырех. одно- или двусторонних 
в и Я 4 2 
Количество комплектов: 
абонента к 2:48 196 98. 
рых. - 18 19 
соединительных линий . 4. 8 4 
‚ В том числе: 
И о 4 — 
исходящих . — 4 — 
Сопротивление шлейфа абонентской 
линии, не более, Ом. . . 1200 1200 1200 
Рабочее. затухание в диапазоне час- | 
тот `300—2700 Гц, не более, дБ . . 26 2,6 2.6 
Переходное затухание между любы- | 
ми разговорными шлейфами на час- _ 
тотё 1000 `Гц, не более, дБ . . 78,2 78,2 78,2 
Нумерация абонентов и исходящей 
а. > двузная- трех: двузнач- 
ная значная вая 
ТАБЛИЦА 1.35 
` Номер 
зарианта «Изумруд» «Регистр». 
питания 
| От двух блоков питания, рабо-| От одного блока питания, 
тающих в режиме горячего ре- работающего от сети пе- 
зерва от сети переменного тока ременного тока напряже- 
напряжением 380 В и частотой нием 380 В и ‘частотой 
Н 50 Гк 50 Гц 


То. же, 380/220 В и частотой 400 Гц] От одного блока питания, 
работающего от иеточника 
постоянного тона — 24 В 


И Станция с двумя блоками ‘питания, работающими в режиме 
холодного резерва. с автоматическим переключением при 
пропадании напряжения сети и неисправности блока, один 
из которых работает от источника постоянного тека напря- 


жением — 24 В, а другой — от сети переменного тока на- 
пряжением 380 В и частотой 50 Гц 
ГУ : То же, 380/220 В и.частотой 400 Гц — 
У _То же, от двух блоков питания, 


работающих от источника по- 
стоянного тока напряжением — 
24 В — 
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Температура, °С Ех, 
тносительная влажность при 
--40°С, $ 5 5 . . 


от —10 до +50 


‘температуре 
0298 


Электропитание станций — многовариантное, осуществляемое в 
соответствии с табл. 1.36. 
_ Максимальные мощность и ток, потребляемые от источников пе- 
ременного и постоянного токов, в зависимости от варианта элек- 
тропитания и емкости станций приведены в табл. 1.37. 


ТАБЛИЦА 1.37 


Мощность, Вт | Ток, А 
ве г ее 
Номер «Изумруд» емкостью, «Изумруд» емкостью, 

варианта номеров номеров 

питания. «Регистр» «Регистр» 
50. 200 50° 200 

1 500 950 560 — — — 

И 650. 1300 — = == 6,5 

Ш 260 480 420 9 10,3 6,5 

ТУ 420 870 — 9 10,3 — 

№ — — — 9 10,3 — 


‚ Станции обеспечивают: 

соединение между абонентами станции; | 

исходящее. соединение от абонентов станций к абонентам АТС 
и РТС (МБ и ЦБ); 

входящее соединение от абонентов АТС, РТС (МБ и ЦБ) к 
абонентам станций: | 

подключение привилегированного абонента к занятому, участие 
в разговоре абонентов, а при необходимости дополнительным на. 
бором цифры «1» отключение ненужного абонента; 

повторную посылку вызова абоненту, участвовавшему в разго- 
воре с привилегированным абонентом и положившему телефонную 
трубку раньше, чем привилегированный абонент; 
ограничение числа абонентов станции, имеющих возможность 
подключаться к комплектам исходяшей и входящей связи. Огранн- 
чение производится по десятковым группам или индивидуально: 

подачу световой и звуковой сигнализации о технической или 
аварийной неисправности как на самой станции, так и на вынос- 
ном сигнальном приборе; 

__ осылку сигнала «Отбой» при неответе станции в течение 
30—50 с; 

односторонний отбой для абонентов. - 

Комплектация и конструктивные данные станций приведены ‘в 
табл. 1.38. 

Конструктивно станции представляют собой односторонние ста- 
тивы шкафного типа, на которых размещены блоки: питания (&БП), 
распределения питания (БРИ), электроники (БЭ), исполнительных 
устройств (БИУ), коммутации (БК), конденсаторов (БК), кросс 
(К) и другое оборудование. 


Наименование 
оборудования 


Статив: 
№ 1 


№2 


Статив 


Коробка переход- 
ная кабельная 


КПК 


Прибор выносной 
сигнализации 


ПВС 


Прибор проверки 
ПП-3 


Запасное иму- 


щество и при- 


надлежности 


Комплект экс- 


плуатационной 
документации 


Номер чертежа 


РР2.119.162Сп 
РР2.119.163Сп 
РР2.119.164Сп 
РР2.119.165Сп 
РР2.119.166Сп 
РР2.118.239Сп 
РР2.118.240Сп 
РР2.118.241Сп 
РР2.118.242Сп 


-|РР2.118.243Сп 


РР2.119.149Сп 
РР2.119.148Сп 
РР2.119.150Сп 
РР3.622.061Сп 
РР3.622.062Сп 
РР3.622.063Сп 
РР3.622.055Сп 
РР3.622.054Сп 
РР3.622.055Сп 
РР2.136.019Сп 


РР2.105.024Сп 


РРО.122.1713Н 
РРО.122.1723Н 
РР1.221.4713Н 
РРО.122.1603Н 
РРО.122.1603Н 
РРО.122.171ЭД 
РРО.122.172ЭД 
РРО.122.160ЭД 


Количество оборудования, шт., Для станций и вариантов 
питания 


«Изумруд» емкостью, номеров 


50 


[и ш | | у 


В В К 


ГЕРА = 


Е 


ГР РЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | 


6 


ЕЕГЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕРЕНЕ И 


а 


ЕЗЕРЕЕ- 


ЭЕРЕЕНЕЕРРЕРЕЕЕЕЕНЕЕ И 


—& 


С 


ГРЕЕТ ЕГЕЕЕГЕРЕРЕТ ВЫ 


ГЕНЕРЕРН = 


ЕЕ ЕЕЗЕРЕРЕЕЕНЕРЕЕ! 


—& 


ГАРРЕТТ! 


О А С В 


= 


ЕЕЕРЕР =] 


200 


= ЕЕЕЕЕЕРЕЕРЕРЕЗЕЕЕРЕЕИ 


А 


ГЕРЕЕЕ 


НЕРРЕНЕРЕЕЕНЕРЕРЕЕЕ И 


аа 


В В и 


и|ш| | у 


9 


ЕЕЕЕЕЕЕРЕНЕРЕЕЕРЕРЕ И 


ЕНРЕРЕН] 


«Регистр» 


= ГЕРПЕРЕНЕНОВ р ЕР 


— 


РЕЕЕНТ] 


П 


аа БЫ 


-— 


ЕРЕНЕЕ] 


РЕНЕЕЕ] 


Ш 


а ЕН, 


— 


ыы — ——^ -—— чары” ‘чить, 


ТАБЛИЦА 138 
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Габариты, мм 


\ 


Ширина 
Глубина 
Высота 


320| 36511650 


520] 36511650 


3901420 
356] 371 


360 
101| 95 


285 
250 


340 


Масса, кг 


230 


230 


250 


29 


30 
1,5 


27 


60 


фр ии ———————ж——Ш—Ш—Ш————___—_—_—_—_—_—_д_д 


68 
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К ЧАТС-49; РТР (МБ и ЦБ] 


4 


Гтупень АЙ 


ИКВ ь 4 7: 7 
К 
ИР 
А В 7.8 
1198.80 ры ИР 


Рис. 1.17. Функциональные схемы станции «Изумруд» емкостью: 


а — 50 номеров; б — 200 номеров 


ЗАТЕ-44, КАТО 
А- 60/160, РГО 


(46, МБ) и 00. 
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Стативы выпускаются в металлических корпусах и напольном 
ислолнении, а кабельные переходные коробки и выносной прибор 
сигнализации — в настенном исполнении. 


К 3АТ-49, РТОИЕ и 45 


й АСЛ 
| 
Г АСЛ | 
Гпупень 
ИЛ 
и - 
№96 
и п | 
5 АЛ ЫЙ РЖ | 
| 
п : , 
АЛ | И) — 
ПА-2 ее! 


Маркер 


Рис. 1.18. Функциональная схема станции «Регистр» емкостью 
109 номеров 


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ КОММУТАТОР 
ТИПА АТК-6 


НАЗНАЧЕНИЕ ма 


Необслуживаемый малогабаритный автоматический телефонный 
коммутатор типа АТК-6 представляет собой телефонную станцию 
малой емкости и предназначен для организации внутрипроизвод- 
ственной телефонной связи в небольших цехах заводов, колхозах, 
совхозах, больницах, аптеках, магазинах и т. д. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость коммутатора, линий. . . . . 6 
в том числе: 


обычных абонентов . А 5 
привилегированных абоненто 1 

‚ Проводность абонентов, линий: 
обычных Е 


привилегированных . 


Квазиэлектронные автоматичесние телефонные станции 8 


Нумерация абонентов . а ЕЕ - однозначная 
Количество шнуровых пар . | 
Сопротивление а абонентской линии, не бо- 
лее Ом: => ВЫ 600 
Затухание, вносимое коммутатором, дБ Е 5,2 
‘Среднее время безотказной работы, ч . - 2000 
Продолжительность сигнала, прелупреждающего 
об отключении линии, се . А 3—1 
Рекимеработы о а, а а Неа круглосуточ- 
НЫЙ 
Гозовностьк работе- а а ем немедленна 
без прогрева 
Электропитание =: от сети переменного тока 
напряжением 127/220 о, 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 
127/220 В, не более, В.А: 
в режиме ожидания ое ее, 20 
в орежиме- связи Е 50 
Температура, Со. м 5-0 
Относительная влажность, $. . . . . 80 


Схема коммутатора обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь между абонентами; 

возможность подключения привилегированного абонента к раз- 
говаривающим абонентам, подачу предупреждающего сигнала об от- 
ключении и принудительное отключение одного из разговариваю- 
ших абонентов; ы 

возможность подключения дополнительных абонентов с любогс 
телефонного аппарата во время разговора. 


росе 102) ПЕН, р. 
абоненты Земля 


(1к1) 


Рис. 1.19. Схема соединений АТК-6 


Комплектация и конструктивные данные приведены в табл. 1.39. 
Коммутатор изготавливается в стальном кожухе и имеет настоль- 
но-настенное исполнение. | 


ТАБЛИЦА 1.3% 


Габариты, мм 
Наименование Количест- р 2 ое 


с Масса, 
ы ЕЕ РЕН Ширина Глубина Высота ыа 
Коммутатор АТК-6 1 320 145 375 16,5 
- Телефонный аппа- 
рат! 6 225 207 180 Е? 


— 
р 
Г % 


1 Коммутатор может работать с любыми телефонными аппаратами АТС. 


= 


пыл мда ры 


Фо: МР РТА 
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1.8. Прочее оборудование телефонных станций 
УСТАНОВКА ГРУППОВАЯ ТИПА ГУ-10/3 ДЛЯ АТСК 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Установка групповая типа ГУ-10/3 для ТСК предназначена 


для организации телефонной связи в мелких населенных пунктах 
сельской местности, а также на небольших предприятиях и в Уч- 


‹реждениях. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Емкость установки, линий. . . . . . [2—3 
в том числе: 
абонентских : : о а За ГЕО 
соединительных : - и . . 2—8 
Проводность абонентской и соединительной ли- 
ний . У 
Сопротивление шлейфа абонентской (соединитель 
ной) линии, не более, Ом . 1009 
Суммарное сопротивление шлейфа ‘абонентской и 
соединительной линий, не более, Ом .. . . 1200 


„Дальность действия установки, км: 
16) щиым стальным цепям Наметрон 
3 мм. и 2 
по кабелям с диаметром жил, мм: 


1.2 о... 8 
„Электропитание: 
станционного блока. . . . от опорной АТСК напряже- 
нием 60 В 
линейного блока. . . . ‹. ОТ сети переменного тока 
напряжением 220 В через 
| собственный блок питания 
Температура, °С. а о сот Ло 
Относительная влажность, О о ен: ЗОО 


Установка позволяет осуществлять взаимодействие со станциями 
АТС К-50/200М, АТС К-100/2000 и другими станциями координат- 
ной системы. 

Схема установки обеспечивает: 

телефонную связь между абонентами, включенными в установку, 
с абонентами опорной станции, а также входящую и исходящую 
связь с другими станциями; 

освобождение шнуровых приборов опорной АТСК после уста- 
новления соединения; 

возможность подключения двух’ наиболее важных абонентов к 
опорной АТСК при аварии установки; 

сигнализацию на опорной АТСК при повреждении установки; 

круглосуточную работу без постоянного обслуживания. 

Комплектация и конструктивные данные установки приведены 
в табл. 1.40. Станционный и линейный блоки выпускаются в ме- 
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Е Е ИЕ ас иены ЗВАНИЕ ВИА ОМА 


таллических корпусах (ии настенном. исполнении, а станционный 
блок, кроме того, имеет исполнение для установки в каркасе. 


г % - 2% ^ 


ТАБЛИЦА 1.40 


Габариты, мм 


Наименование Количе- Масса ‚. 
оборудования ство, шт, Ширина Глубина Высота КГ 
Йа ОН ПИН 
Станционный блок 1 } 70,0 
Линейный блок 1 700 280 670 75,0 
Каркас для установки 
трех станционных бло- 
ков! 1 — — — 30,0 


Поставлиется по отдельному заказу. 
ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ПРИСТАВКА ТИПА ОПХ-4А 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Искробезопасная приставка типа ОПХ-4А предназначена для 
автоматизации оперативной внутрипроизводственной связи объек- 


тов химической промышленности и других производетв со взрыво- 


опасной средой. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Категории и группы взрывоопасной сме- 
Класс взрывоопасных помещений 
Взаимодействует. «о. и. 


Тип применяемых телефонных аппаратов 
Емкость приставки, номеров: 
для станции УАТС-49 для включения: 
абонентов АТС 
абонентов ПБ 
С с-АТС о 
для станций координатной системы 
Проводность, линий - ь 
Сопротивление шлейфа, Ом: 
абонентской линии. 
$7 АТ. 


Сопротивление заземления абонентско- 
го аппарата во взрывоопасных помеще- 
ниях, не более, Ом... -. . 


' Увеличение емкости до 100 номеров возможно 


приставки. 


1—4; А, Б, | Д 

В1, В1а, В16 

со станциями УАТС-49. 
Для подключения к дру- 
гим станциям требуется 
специальное разрешение 
ТАХ-Б 


50 1 

(. 

3 

10, 15 и 20 
у. 


800 

должна быть равна соп- 
ротивлению абонентской | 
линии АТС 


100 


при установке второй 
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Затухание, вносимое приставкой в або- 

‚ нентскую. линию на частоте 1000 Гц, не 

олеег ПБ са в ж-Ы 

Электропитание . . . . . . . 10 сПОсобу «заряд—раз- 
ряд» от аккумуляторной 
батареи напряжением 


г 242,4 В 
Максимальный потребляемый ток на 
один разговор, не более, А. . . ‚ 0,4 
Температура, °С. . 0-0 О т 
Относительная влажность, а = м Д0-=60 


Схема приставки обеспечивает: 

связь между абонентами, ‘размещенными в помещениях со 
взрывоопасной и невзрывоопасной средой; 

вызов с пульта оператора абонентов, размещенных в помеще- 
ниях со взрывоопасной средой, минуя приборы АТС; 

контроль поступления вызова к занятому разговором с опера- 
тором абоненту; 

возможность отключения оператором занятого абонента; 

контроль и ведение совместного или раздельного разговора с 
абонентами, осуществляемые с пульта; 

вызов ‘оператора через приборы не по соелинительным ли- 
НИЯМ; 

включение линии прямых бе пог. на пульт оператора © воз- 
можностью одностороннего вызова абонентом оператора; 

световую сигнализацию поступающих вызовов. 

Комплектация и конструктивные. данные приставки приведены 
в табл. 1.41. Пульт ‘изготовлен в металлическом корнусе и нас- 
тольном исполнении, статив — шкафного типа в напольном иепол- 
нении, а вводный щит — в настенном исполнении. — 


ТАБЛИЦА 1.41 


-=> Габариты 
Наименование Н Количе- | Е ` Масса, 
оборудования омер чертежа | ство, шт. |Шири- 'Глуби- Кг 
на на Высота 


НЕЕ ний 


Пульт оператора |РР2.762.080Сп 1 644 380 464 | 34,0 

Статив абонент- |РР2.118.112Сп 1 752 435 2570 1391,0 
ского искания 
типа СДС-М 

Пит вводный РР?2.108.084Сп 1 772 278 1090 | 48,0 

Комплект зап- РР4.070.496Сп По — — — 55-2 
частей | зака- 

Комплент инст- |РР4.063.013Сп зу = — — — 
рументов 


——————щ———_—_———_——_—_—_—_—————————————————————————_——ц—_—————————д—д_д_д_о_одд_дд—кдок0—060ш——_— 
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Глава 2 
= 
АППАРАТУРА ОПЕРАТИВНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 


2.1. Общие сведения 


В ваестоящую главу включены коммутаторные установки епера- 
‚ тивной связи и сопутствующая им аппаратура, предназначенные для 
организации директорской (административной) и диспетчерской 
связи. Этот вид связи обеспечивает прямую двустсроннюю связь 
руководителя (директора предприятия, начальника цеха, диспет- 
чера, оператора и др.) с кругом лиц, связанных с ним администра- 
тивной подчиненностью или единым технологическим процессом. 
Применение этих установок способствует повышению оперативно- 
сти руководства подразделений и осуществлению контроля за ходом 
работ и исполнением заданий. : 

Оперативная телефонная связь в системе производственной свя- 
зи является одним из основных видов связи, которая, в отличие от 
административно-хозяйственной телефонной связи, обеспечивающей 
связь между двумя любыми абонентами, характеризуется отрани- 
ченным кругом абонентов, простотой установления связи между 
руководителем и любым или несколькими абонентами одновремен- 
но и отсутствием потерь во времени установления соединения, так 
как оно осуществляется путем простого нажатия кнопки, ключа, 
клавиши или снятием микротелефонной трубки. 

При организации оперативной телефонной связи, кроме обеспе-- 
чения прямой связи главного абонента с любым прямым абонен- 
том, должна предусматриваться возможность организации выбо- 
рочной нли полной циркулярной связи и связи совещаний. Поэто-- 
му в оперативной телефонной связи различают: 

парную связь — связь между главным и любым прямым або- 
нентом; 

циркулярную связь — связь между главным и несколькими пря- 
мыми абонентами (выборочная щиркулярная связь) или со всеми 
прямыми абонентами (полная циркулярная связь, когда речь глав- 
ного абонента слынгат все или выбранные прямые абоненты); 

связь совещаний, когда части абонентов предоставлено право: 
участия в двустороннем разговоре. При этом различают совеща- 
ние с правом слова, предоставляемым главным абонентом (веду- 
щим совешание), и свободное совещание, позволяющее любому або- 
ненту, принимающему в нем участне, вести передачу в любой мо- 
мент времени. 

Для организации оперативной телефонной связи могут быть ис- 
пользованы установки, обеспечивающие между главным и прямы- 


ми абонентами: 

прямую двустороннюю. телефонную связь (КДТ-10, ПОС. 
ПОС-25, МИГ, «Псков», «Кристалл», «ЭДТС-66» и др.); 

прямую двустороннюю телефонную связь и громкоговерящую- 
на стороне главного абонента (серии КД, СТУ-20/30, КАС, 
КСР-2М, «Темп-40», КРОМ и цр.)}; 
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прямую двустороннюю телефонную, громкоговорящую и радио- 
связь («Лютик»). 

Установки оперативной телефонной связи, применяемые для 
этих целей, подразделяются на: 

установки, не имеющие в схеме главного и прямых абонентов 
усилительных устройств (КДТ-10, ПОС-25); 

установки, имеющие в схеме главного абонента усилительное 
‘устройство для громкоговорящей связи на его стороне (серии КД, 
СТУ-90/30, «Темп-40», КРОМ, КАС, КСР-2М, и др.); 

установки, не имеющие в своей схеме усилительных устройств, 
но схемные решения которых позволяют организовать такую связь 
при условии подключения к ним дуплексного усилителя, микрофо- 
на и динамика (МИГ, «Псков», «Кристалл»); 

установки с центральным усилительным устройством в аппара- 
те главного абонента или в аппаратах главного и прямых абонен- 
тов для двусторонней громкоговорящей связи («Радиус», «Лю- 
тик», и др.). | 

Установки оперативной телефонной связи должны обеспечивать 
подключение главного, а также части прямых абонентов к сети 
административно-хозяйственной связи. 

Все перечисленные установки работают по физическим воздуш-. 
ным и кабельным линиям связи или уплотненным каналам по: 

двухпроводной схеме ‚(все коммутаторы, за исключением КД-12, 
КД-18, КАС, «Темп-40» и др.); 

четырехтроводной схеме (КД-12, КД-18, КАС, «Темп-40» и др.). 

Линии для установок оперативной телефонной связи могут быть 
самостоятельными или же входить в состав комплексной телефон- 
ной сети предприятия. Для более полного использования линий 
некоторые установки оперативной телефонной связи («Поков-2», 
«Кристалл») имеют два пульта, к которым подключаются само“ 
стоятельные линии или линии комплексной телефонной сети. В пос- 
леднем случае могут быть использованы линии, совмещенные с 
линиями ПАТС. При этом в автозале ПАТС должно устанавли- 
ваться промежуточное оборудование. 

Учитывая изложенное, все установки оперативной телефонной 
связи и аппаратура, приведенная в этой главе, по своему .назна- 
чению разделены на шесть ‘подгрупп: г 

установки директорской (административной) связи; 

установки диспетчерской связи; 

установки директорской и диспетчерской связи; 

установки командно-диспетчерской связи; 

установки оперативной связи; 

аппаратура усиления. 


Установки директорской связи имеют улучшенное конструктив- 
ное исполнение и, как правило, работают по четырехпроводной 


„схеме, чем обеспечиваются более высокие электрические показате- 


ли по сравнению с установками, предназначенными для диспет- 
черской связи. 

Для организации диспетчерской связи мотут быть применены 
установки, специально предназначенные для этих целей, по могут 
быть использованы и установки директорской связи. Как правило, 


‘для диспетчерской связи применяются установки, работающие ‘по’ 
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двухпроводной схеме, имеющие два рабочих места и большую, чем 
для директорской связи, емкость. 

Установки командно-диспетчерской связи позволяют организо- 
вать двустороннюю телефонную или громкоговорящую связь по 
двухпроводным линиям станций АТС, РТС систем ЦБ и МБ, а так- 
же по четырехпроводным каналам, а в некоторых случаях и выход 
на УКВ радиостанции. 

Аппаратура усиления, приведенная в настоящей главе, позво- 
ляет организовать громкоговорящую связь на стороне главного 
абонента (УД-2) и громкоговорящий прием у прямых абонентов 
(УА-2). 

Для использования аппаратуры серии КД, КДЭ, ПОС-205, 
СТУ-20/30, «Донбасс-1», КАС, КСР-9М, ОДСП-30, «Лютик», 
СОС-30М, СОС-60 и ПОС-90 требуется согласие фондодержателей 
на ее поставку. 


2.2. Установки директорской (административной) 
связи 


КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 
ТИПА КДТ-10 


НАЗНАЧЕНИЕ | 


Коммутатор директорский телефонный типа КДТ-10 предназна- 
чен для организации прямой двусторонней телефонной связи меж- 
ду руководителем и подчиненными на небольших промышленных 
предприятиях, в учреждениях, на стройках, в организациях здраво- 
охранения, торговли и т. д. Он также может быть использован в 
качестве диспетчерского коммутатора для организации оператив- 
ной связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость коммутатора, линий. . . . . . 19 
Проводность абонентских линий . . . . . 9 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 

лее, Ом 300 


Протяженность абонентской кабельной линии, км, 
при диаметре жил: 


ОИ бы не МХ БА 
О Мое о о ое ИО 
Электропитание . . . . . . от сети переменного тока 


напряжением 220 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети | 
220Втнезболеех ВА 00 
Температура, °С а И ма от 10 до 35 
Относительная влажность при 25°С, 4 . ‹. ‹. до 80 


Схема коммутатора обеспечивает: 

работу с аппаратами АТС любых типов; 

посылку вызова абоненту; 

двустороннюю телефонную связь руководителя (диспетчера) 
предприятия с прямыми абонентами; 


В а Е А ем ИС Кол о АА А 


А а аа 
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принудительное отключение руководителем любого из 10 або- 
нентов; 

звуковую и световую сигнализации о поступлении на коммутатор 
входящего вызова. 

Комплектация и конструктивные данные коммутатора приведе- 
ны в табл. 2.1. Пульт выпускается в металлическом корпусе нас- 
‘тольного исполнения, на котором устанавливается телефонный ап- 
парат. 


| 
| 
| 
| 


Рис. 2.1. Функциональная схема 
К 


2208 


4 ппарат 


В | 10х2 
В рРкрётаря 


К пбонентам 


ео 


Рис. 2.2. Схема соединений комму- 
татора 
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Габариты, мм 


Количе- 
ство, шт. 


Наименование 


оборудования 


Ширина Глубина 


Пульт 


Телефонный аппарат 
ТА-68 (АТС 1 200 | 


* В числителе приведены данные с учетом 
телефонного аппарата, а в знаменателе — ‘без аппарата. 
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ТАБЛИЦА 2.1 


0% 5,5* 
52 4,2 
120 1,5 


установленного на пульте 


КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТИПА КД-12А 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутатор директорский типа КД-12А предназначен для орга- 


низации прямой телефонной связи 


руководителя предприятия или 


учреждения с абонентами, находящимися в пределах предприятия. 


Он также может ‘быть 
мутатора для организации оперативной связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость коммутатора, линий 
Проводность абонентских линий Е 
Сопротивление шлейфа микрофонной (телефон- 
ной) пары абонентской линии, не более, Ом. 
Протяженность абонентской кабельной ЛИНИИ, КМ, 
при диаметре жил: 

0,5 мм 

0,4 мм сы 
Рабочий диапазон частот, Гц. 
Мощность усилителя громкоговорителя, 
мВт нк а: 
Электропитание 


не менее, 


Максимальная мощность, потребляемая от сети 
127)220-В: не-более ВАН 
Расстояние между пультом и блоком автом 

не более, м. . 

Температура, °С КС 
Относительная влажность, %. . 


2 

к АВ 
г 

м 


Схема коммутатора обеспечивает: 
двустороннюю телефонную связь руководителя 
нентом; 


с каждым 


использован в качестве диспетч ерского ком: 


12 

- 

950 

Го 

0,8 

5090—4000 

50 

от--еети пере- 
менного тока 
напряжением 
127/220 В 

40 

10 

Е Ре : 32 
ЭТ:-Е о До Е 
до 80 


або- 
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громкоговорящшую связь на стороне руководителя с прямыми 
абонентами, разделенными на две группы по шесть абонентов В 
каждой; 

переход с громкоговорящей на стороне руководителя связи на 
телефонную и наоборот; 

циркулярную связь с группой от двух до шести абонентов; 

автоматическое прекращение посылки вызова при отсутствии 
абонента; 

автоматическое разъединение после того, как абонент положит 
трубку; | 

принудительное отключение абонента (перевод на ожидание); 

выборочное исключение абонентов из циркутяра, 

посылку и прием вызова, фиксируемого световой и звуковой 
сигнализациями. 

Комплектация и конструктивные данные коммутатора приведе- 
ны в табл. 9.9. Пульт и громкоговоритель имеют пластмассовые 
корпуса и настольное ‘исполнение, а блок автоматики — металли- 
ческий корпус и настольно-настенное исполнение. 


в 2 Е РК И ВИН 
и 
| —^ 
я 
рр 
и 
| 


| : 
‚Абонентский 
| КОМПЛект 
] 
Н! 
| | 
| 


Г 
о 
= 


а 
72 
< 


: 
ОТВ ОВР ВТ ри 

| НРА ЧО 

т 


Абонентский | Общебызывной комплект ЛР 
; лок. 

й группы [272 й | 
1 | ортоматики _ _ _ И ПиН бут 


Рис. 2.3. Функциональная схема КД-12А 
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- ТАБЛИЦА 2.2 


Габариты, мм 


Наименование Количе- Масса, 
оборудования о Ширина | Глубина Высота к 
Пульт 1 327 150 95 3,0 
Блок автоматики 1 465 138 235 10,0 
Телефонный аппарат 
абонента ТА-68 (ЦБ) 12 200 Я вЫ 120 #5 
Громкоговоритель 1 140 168 79 2.0 


АОбЕЛЬ ГРИТ 6 КОМПЛЕКТ 


Рис. 2.4. Схема соединений 
коммутатора 


И ОНЕНТАИ ’  УРИЛЯ 
^7РИИРРИЯ 


КОММУТАТОРЫ ДИРЕКТОРСКИЕ ТИПОВ КД-18 И КД-36Д 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутаторы директорские типов КД-18 и КД-36Д предназна- 
чены для организации прямой связи руководителя предприятия или 
учреждения с абонентами подчиненных служб, расположенных, как 
правило, в пределах одного здания. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
КД-18 | КД-36Д 


Емкость коммутатора 1, линий: 
абоненнеких о тама. 35 
с секретарем 1 
Проводность, линий: 


— 


абонентских 4 2 или 4 
с секретарем ть ом Й 
Сопротивление ‘шлейфа микрофонной 
(телефонной) пары абонентской линии, 
НЕ ООО, а Е О 1000 
Рабочий диапазон частот, ГГ . . . 300—4000 
Уровень передачи в абонентскую линию, 
ДВА". 2 . ох Щи ВР аи 0 
Уровень приема с абонентской линии, 
дБ Е р АД А —8,7 


' Увеличение первоначальной емкости (кратно емкости коммутатора} 
возможно при установке дополнительного блока релейных устройств. 
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кД-18 | — КД-36А 


Мощность на выходе усилителя тромко- 
говорителя, не менее, мВ. 80 _ 60 


Неравномерность частотной характери- 
стики в рабочем диапазоне частот, ие 


более, дБ р рее бы 1,74 
Коэффициент нелинейных искажений 
усилителя, не более, %: 
микрофона 2 
громкоговорителя ес 5 
Расстояние между пультом и блоком 
реле или шкафом релейных устройств 
при применении кабеля с диаметром 
жил не менее 0,4 мм, не более, м. . 200 
Электропитание =... о. > ©. > 91 еети переменного то- 
> ка напряжением 
}27/220 В 
Максимальная мощность, потребляемая 
от сети _197/220-В.В-А. 40 
пемнератураь от 5 до -4@ 
Относительная влажность, % . . . до 80 


Схемы коммутаторов обеспечивают: 

двустороннюю телефонную ‹вязь фуководителя с каждым 23 
абонентов и секретарем; 

громкоговорящую связь руководителя © абонентами и секре- 
тарем; 

переход < телефонной ‹<вязи на громкоговорящую на стороне 
руководителя и наоборот; 

циркулярную связь не более чем с тремя абонентами; 

автоматическое разъединение после того, как абонент положит 
трубку; 

автоматическое прекращение посылки вызова при отсутсжвии 
абонента; 

принудительное отключение абонента (перевод на ожидание); 

переключение сигнализации входящих вызовов с пульта на аи- 
парат секретаря и возможность ведевия секретарем разговора с 
вызывающим абонентом. | 


ТАБЛИЦА 2.3 


= 


Количество, шт. Габариты, мм 
Наименование оборудования Асса, 
7 5 т = - к СХ 
кд-18| кдзед |®РИ” | ГЯУбИ-| высота! Г 
Пульт 1 — 225 250 812 3,0 
каф блок-реле 1 — 500 195 668 40,0 
Пульт — 1 230 322 у2 5,9 
Шкаф релейных устройств — 1 650 320 950 70,0 
ленные и = а 
абонента ТА-68 Б 5. 
секретаря ] ] й 200 212 120 175 
Микрофон динамический — 1 — — — — 


р —ти|—___п|..Ш"ЦРь  6—5к50к—к—ккдкдк—_ 
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Рис. 2.5. Функциональные схемы: 
а — КД-18; 6 — КД-36Д 
4—77 
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Комплектация и конструктивные данные коммутаторов приве- 
дены в табл. 2.3. Пульты и телефонные аппараты выполнены в 
пластмассовых корпусах и имеют настольное ‘исполнение, а шкафы 
‘блока ‘и релейных ‘устройств — в металлических корпусах и нас- 
тенном исполнении. | ай 


[^20278 АРИИТ 6 
КОМПЛЕКТ ПРАВА 
(4х2) 


Ирларат 
РРАРРИЕДЯ 


КОбЕЛЬ СТОИТ 6 КРИПЛРАЙ 
ПОРТИСКИ 


Ирларат ме | 
РРАДЕЛАЯЙЯ 7(7х1/ 


| И ИТРИРРАЬ |2($х2)*1(Р0%2) |ШКЕ | 


ПРМЛЯ 
4(20х2] ПАШ 4- ПРОФ. СГЕМР | (152) 
| ^7Р РРР 
Р(РИха) при 2- ПРОФ. СТРИР р (272) 
Гор —==— 


Рис. 2.6. Схемы соединений: 


а — КД-1!8; 6 — КД-36Д 


КОММУТАТОРЫ ДИРЕКТОРСКИЕ ТИПОВ КДЭ-25/4 
И КДЭ-40/4 а 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутаторы директорские электронные типов КЛЭ-25/А а 
КДЭ-40/4 предназначены ‘для прямой телефонной связи руководи- 
теля предприятия или учреждения с подведомственными службами 
и вышестоящим руководством. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


КДЭ-25/4 | КДЭ-40/4 
Емкость коммутаторов, линий: 
абонентских о. НЕ. 40 
соединительных с АТС и с коммутатора- 
ми серии КД, имеющими двухпроводные 
АЛ, и другими коммутаторами с напря- 
жением вызывного сигнала 60 В и часто- 


Е о Е ее 4 
Проводность, линий 9 ав ей 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, не 
более, Ом. 1000 


Протяженность абонентской кабельной ЛИНИИ, 
км, при диаметре жил, не более: 


ит УР 0 И ай. 2 
О Кр, Се а мы "Че РАы, са 1,4 
Рабочий диапазон частот, ГГ... 300—3400 

Мощность на выходе усилителя громкоговори- 

теля, не менее, мВт о а Дива а _60 

Уровень передачи в абонентскую линию, дБ. 0 

Уровень приема с абонентской линии, ДБ ‹ 8,7 
Неравномерность частотной характеристики в 

рабочем диапазоне частот, не более, дБ . . 3 


Коэффициент нелинейных искажений усилите- 
ля, не более, $: 


микрофона. . . 4 
громкоговорителя ом, 8 
Электропитание”; зо о А О. сети перемен- 


ного тока напря- 
жением 127/220 В 
Максимальная мощность, потребляемая от се- 
ВИО В ВА -_ 30 | 
Температура, °С п. И. Св за ОТСРЕ ДО- Е 35 
Относительная влажность при температуре 
о ПЕ ее Е до 65 


Схемы коммутаторов обеспечивают: | 

двустороннюю телефонную связь руководителя с прямыми або- 
нентами по соединительным линиям и линиям АТС, а также гром- 
коговорящую на стороне руководителя связь с прямыми абонен- 
тами; 

циркулярную связь руководителя не более чем с тремя або- 
нентами; 

посылку вызывающему абоненту непрерывного тонального сиг- 
нала «Коммутатор свободен» и прерывистого тонального сигнала 
«Коммутатор занят»; 

автоматическое прекращение посылки вызова абоненту при его 
отсутствии; 

автоматическое разъединение после того, как абонент положит 
трубку; 

принудительное отключение абонента (перевод на ожидание); 

световую и звуковую сигнализации входящих вызовов; 


2 


100 Аппаратура оперативной телефонной связи 


передачу входящих местных вызовов на аппарат секретаря; 
световую сигнализацию на аппарате ‘секретаря о занятости ком- 
мутатора. 

Комплектация и конструктивные данные коммутаторов приве- 
дены в табл. 2.4. Пульты и аппараты выполнены в пластмассовых 
корпусах и настольном исполнении, а шкафы управления — в ме- 
таллических корпусах и настенном исполнении. 


5 
ое 
= АК-29 (59 
АК- 24 (40] 
ы в 
>. 
ы ИОМРЛЕКТ 
с 
=. 
5 
3 
— 
5 
= 
са 
< 
5 кр упрей- 


ПЕНИЯ 


Рис. 2.7. Структурная схема коммутатора 
КДЭ 


Аппарат 
рекретаря 


и 


90% абонентам 


2/27/220 В 
Земля 


Шкаф 
упрайле - 
ния 


0х2 бля КДЭ- 25/4 
502 бля КДЯ9-40/4 


Рис. 2.8. Схема соединений 
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ТАБЛИЦА 2.4 


Количество, шт. Габариты, мм 

Наименование } с Масса, 

оу жозания КДЭ-25/4 | КДЭ-40/4 | "ПИРИ" |Глуби- | та| Кг 
Пульт 1 1 244 240 107 5,0 
Шкаф управления 1 : — 374 430 240 40,0 
Телефонный аппарат: 54 С 

а 200 [2127 |120 р 

Микрофон динамический 1 1 — — = 


ПУЛЬТ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ТИПА ПОС-20/5 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Пульт оперативной связи типа ПОС-20/5 предназначен для ор- 
ганизации внутренней телефонной связи руководителя с подчинен- 
ными, а также для связи с абонентами АТС, РТС ЦБ и МТС по 
соединительным линиям. | 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость пульта, линий: 


абонентских г ее 90) 
соединительных ея ВЕБ 
Проводность, линий. . Е ее | 
Электропитание... - . _ .: 9 Отсети переменно- 


го тока напряже- 
нием 220 В-10% 


Источник вызывного тока. а чер. ОТАееТи' 290 В че 
рез понижающий 
трансформатор ° 
Напряжение вызывного тока, В ты №5460 
Температура 6. 2 2. сх © мото 40 
Относительная влажность а дао до 80 


Схема обеспечивает: 


двустороннюю телефонную связь руководителя с любым пря- 
мым абонентом; 


одновременный разговор с прямым абонентом и с абонентом, 
включенным в соединительную линию: | 

перевод абонента, подключаемого к соединительной линии, на 
ожидание: < 

фиксацию входящего на пульт вызова световым и звуковым 
сигналами. 

Комплектация и конструктивные данные пульта приведены в 
табл. 2.5. Пульт выполнен в металлическом корпусе и настольном 


исполнении, а статив — в металлическом корпусе и настенном ИС- 
полненин. 
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ТАБЛИЦА 2.5° 


Габариты, мм 


Наименование Количе- Масса, 
оборудоРания ство, |, Ширина Глубина | Высота к 
Пульт 1 245 215 115 3.6 
Статив 1 370 425 200 22,5 
Коробка переходная 1 280 140 80 2,3 
Телефонный аппарат 
абонента типа ТА-68 
(ЦБ) 20 130 205 105 1,4 


902 ^абонентам 
| и2208 


Рис. 2.9. Схема соединений ПОС-20/5 


ДИРЕКТОРСКИЙ КОММУТАТОР ТИПА СТУ-20/30 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Директорский коммутатор типа СТУ-20/30 предназначен для ор- 
ганизации прямой связи руководителя или учреждения с местными 
абонентами, а также связи с абонентами станций АТС, МТС и РТС 


системы ЦБ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


СТУ-20 СТУ-30 


Емкость коммутатора, линий: 


абонентских ое 15 25 

С ака ем ль 1 ] 

соединительных с АТС, МТС и РТС си- 

стемы ЦБ ке и. 5 
Проводность, линий: 

абонентских и соединительных ВЯ 4 р 

с секретарем а, в в й р 
Сопротивление ‘шлейфа абонентской линии, не 
более, Ом к О к: де ЕС: 600 
Протяженность абонентской кабельной линии, 
км, с диаметром жил, не более: 

0,5 мм. ее Ч. ва 3 

м а р 
Электропитание 1. ое ое" от сети переменно-. 


го тока напряже- 
нием 127/220 В 
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пемпературан. соо МА ‚ работает при от- 
сутствии резких 
колебаний  темпе- 


| ратуры 
Относительная влажность, ф . . ‹. . Д0:80 


Схема коммутатора обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь руководителя с местными або- 
нентами, включая секретаря, и абонентами АТС, МТС и РТС си- 
стемы ЦБ; 

громкоговорящую связь на стороне руководителя со всеми або- 
нентами; 

переход с телефонной на громкоговорящую связь на стороне ру- 
ководителя и наоборот; 

циркулярную связь со всеми или группой абонентов; 


лларат 
СРАРЕТИ Я 


2(7х2)11(9%1) | АРИМИТИТЕОР 


5 
< 
С 
с 
о 
№ 


ЗРИЛЯ И 
1(20х2) 7(/0хР) 
КРИ ЕЕ 
7127/2279 


Рис. 2.10. Схема соединений СТУ-20/30 


принудительное отключение абонентов АТС (перевод на ожи- 
дание); ы 

фиксацию входящего вызова световым и звуковым сигналами; 

переключение с коммутатора прямых входящих вызовов на ап. 
парат секретаря; | - 

использование ‘одной СЛ в качестве абонентской линии АТС при 
пропадании источника электропитания коммутатора. 

Коммутатор выпускается в двух модификациях: с платой на 
кнопках типа П-КТ-| и с пультом управления на кнопках П2К. 

Комплектация и конструктивные данные коммутатора приве- 
дены в табл. 2.6. Коммутатор выполнен в деревянном корпусе и 
настольном исполнении. 


ТАБЛИЦА 2.6 


Габариты, мм 


п ак БЕ Фе 
Наименование Количе- Масса, 


оборудования а Глубина | Высота —ы 


Ы— 


Коммутатор с усилите- 


лем и блоком питания | 678 370 835 60,0 
Телефонный аппарат 
секретаря 


— 
-- 
[ ^ 
© 
-— 
| © 
==) 
=, 
| © 
(>) 
15) 
>. 


Микрофон динамический 
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СТАНЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СВЯЗИ ТИПА «ТЕМП-40» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Станция административной связи типа «Темп-40» предназначе- 
на для обеспечения прямой телефонной связью руководителя пред- 
приятия и учреждения с подчиненными. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ. ДАННЫЕ 


Емкость станции, линий: 


абонентских 1 К А 
сысекретарем ке 5 те ое в 1 
соединительных линий со станциями АТС и 
ре ерстемызЬБ:, ЕВ С. ое 4 Эд. 
Проводность линий: 
абонентской д а о ее оао ТРЕ. 
с\секретарем ©. тео. 17 
‘соединительной : т с... 12 
Сопротивление шлейфа абонентской и соедини- 
тельной линий, не более, Ом . . . ‹. . 2000 
Расстояние между пультом и стативом, не более, 
м. а о НЕ 100 
Рабочий диапазон частот, ГЦ... . . : 300—3000 
Мошность на выходе усилителя громкоговорите- 
пощенемменеетмВ ТТ» =.” Тор Ты ФЕ 50 
Неравномерность частотной характеристики в ра- 
бочем диапазоне, дБ с 26. 
Электропитание . . . . . ‹ ЭТ источника постоянного 


тока напряжением 60-4 В 
Потребляемый ток в ЧНН, А ад 
Суточный расход электричества, А-Ч. . . . 9 
Источник вызывного тока . от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В че- 
рез трансформатор СВУ 
Напряжение вызывного тока, В. . . . . 80 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 


197/020 В. не’более, ВА о а 120 
Температура, 5 от Одо 94 
Относительная влажность, % . . . . ‹ 5х 65-15 


Схема станции обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь руководителя с любым або- 
нентом; 

промкоговорящую связь на стороне руководителя с любым або- 
нентом; | 

переход с телефонной на громкоговорящую связь на стороне 
руководителя и наоборот; 

циркулярную связь не более чем с тремя абонентами при теле- 
фонной связи и не более чем с 20 абонентами при громкоговоря- 
щей связи; 

подключение к разговорным шинам пульта двух линий прямых 
абонентов и по. соединительной линии одного абонента; 

двустороннюю связь по соединительным линиям; 
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перевод абонентов на ожидание; 

подключение линий от группы абонентов к разговорным шинам; 

включение выносного динамика; 

фиксацию входящего вызова световым и звуковым сигналами; 

переключение с пульта прямых входящих вызовов на аппарат 
секретаря с возможностью подключения секретарем не более трех 
линий прямых абонентов к разговорным шинам аппарата; 


Аппарат 
секретаря 


1(90х2)+ 
+ 1[10х2] 


/(10х2] 


гтатив 


Рис. 2.11. Схема соединений 


прием входящего вызова с линии АТС на аппарат секретаря во 
время разговора последнего с прямыми абонентами и переключе- 
ние, по усмотрению секретаря, аппарата на линию АТС с отклю- 
чением прямых абонентов от разговорных шин; . 
передачу секретарем разговора с абонентом АТС на пульт © от- 
ключением аппарата секретаря от разговорных шин. 

Комплектация и конструктивные данные станции приведены в 
табл. 2.7. Пульт, аппараты секретаря и абонентов изготовлены в 
пластмассовых корпусах и настольном исполнении, а статив — 
в металлическом каркасе и напольном исполнении. 


ТАБЛИЦА 2.7 


Габариты, мм ] 


Наименование Количе- Масса, 


оборудования Номер чертежа | ство, шт. Шири-| Глуби- кг 
на на | Высота 


НИ 
Пульт 11 $Ф2.407.012Сп 1 390 285 140 8,5 
Статив Ш$2.118.003Сп 1 644 300 1654 | 99,0 
Телефонный ап- — 
парат: | 
абонента си- 
стемы ЦБ 
для четырех- 
проводных 
линий РРО.218.055ТУ 39 130 205 105 ь, 
секретаря Ш $Ф2.11!8.012Сп 1 225 207 198 №, 
Комплект запас- 
ных инструмен- 
тов и принад- 
лежностей Ш$4.060.017Сп 1 В = — — — 
Эксплуатацион- 
ная документа- 
ция Ш$1.229.003эЭД комплект — . — сы 2= 
Паспорт Ш$Ф1.229.003 Пс 1 — — — — 


————_ и 
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УСТАНОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
ТИПА КРОМ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Установка оперативной телефонной связи типа КРОМ предназ- 
начена для организации телефонной связи руководителя предприя- 
тий и учреждений с подчиненными. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость установки, линий: 
абонентских Е еее тс" в 1. 580 
сосекретавемыя к о о. пай 
соединительных линий со станциями АТС и 
РТС системы ЦБ. ое 

Проводность линий: 


абонентской Г Е ое а с. а 
о ЧИ О а С оо 
соединительной . р 2 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 
лее, Ом. В Т.е 2009 
Рабочий диапазон частот, Гц ре 3000—3400 
Мощность на выходе усилителя громкоговорите- 
ля, не менее, мВт . т 20 
Неравномерность частотной характеристики в. ра- 
бочем диапазоне, дБ о о -: в 2,6 
Электропитание оо. ео сети ‘переменного тока 


напряжением 127/220 В и 
частотой 50 Гц с автомати- 
ческим переключением на 
резервный источник посто- 
янного тока напряжением 


606 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 
127/220. В; В-А-.. : 150 
Ток, потребляемый от источников постоянного то- 
ка’ А. ты 3 
Источник вызывного. тока а от сети 127/220 В через по- 
нижающий трансформатор 
Напряжение вызывного тока, В . 80-20 
Температура, °С. о. в в т --1Ю. до’ 48 
онобительняя влажность, 4, при температуре 


Схема установки обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь руководителя с прямыми або-. 
нентами при одновременном участии в разговоре не более трех 
абонентов; 

громкотововящую связь на стороне руководителя с прямыми 
абонентами; 
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переход с телефонной на громкоговорящую связь и наоборот; 

промкоговорящую связь руководителя не более чем с 20 пря- 
мыми абонентами; 

подключение к разговорным шинам пульта двух линий прямых 
абонентов и одного абонента по соединительной линии; 

двустороннюю связь по соединительным линиям; 

перевод абонентов на ожидание; | 

подключение линий от группы абонентов к разговорным шинам; 

включение выносного динамика; 

фиксацию входящего вызывного светового и звукового сигналов 
с возможностью отключения звукового сигнала; 

прием входящего вызова с линии АТС на аппарат секретаря; 

разговор секретаря с абонентом и ‘передачу соединения на 
пульт. 

Комплектация и конструктивные данные установки приведены 
в табл. 2.8. Пульт и аппарат секретаря изготовлены в пластмас- 
совом корпусе и настольном исполнении, а статив — напольном ис- 
полнении. 


+7 (102) 
(ХР) 


Аргарат 
РЕКРРТА ИЯ 


Рис. 2.12. Схема соединений 


ТАБЛИЦА 2.8 


Габариты, мм 


Наименование Количе- | Масса, 


оборудования Номер чертежа | ство, шт. | Шири-| Глуби- Кг 
на на Высота 


Пульт 11 Ф2.407.045 1 434 303 170 14,0 
Статив Ш $2.118.022 1 474 265. 1896 75,0 
` Телефонный —ап- 
парат: 
секретаря Ш$Ф2.187.017 1 282 210 120 №4 
абонента си- 
стемы ЦБ 
для четырех- 
проводных 
линий РРО.218.055ТУ 40 200 212 120 10 
Комплект зап- 
частей Ш$1.220.0313П 1 — — -- — 
Эксплуатацион- 
ные документы |Ш$1.220.031ЭД комплект — — — — 
Паспорт Ш$1.220,031Пс 1 — | — = 
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АППАРАТУРА СВЯЗИ ТИПА «ДОНБАСС-1» 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Аппаратура связи типа «Донбасс-1» предназначена для органи- 


вации ©вязи руководителя предприятия с прямыми абонентами и 
абонентами АТС и РТС системы ЦБ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость аппаратуры, линий: 


ирямых абонентов, те 40 

соединительных со станциями АТС или РТС 

системы ЦБ и И 
Мроводносль: ЛИНИЙ Е ИР 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 
лее, Ом . = 100 
Рабочий диапазон частот, Г. . . . ‹. . 400—3000 
Выходная мощность усилителя, не менее, Вт . 015 
Неравномерность частотной характеристики в ра- 
бочем диапазоне частот, не более, дБ . . . 6,1 
Коэффициент нелинейных искажений в рабочем 
диапазоне частот, не более, $ф ... . ‹. 15 
Электропитание .. . . . . от сели переменного тока 


напряжением 220В с резер- 
вированием от аккумуля- 
торных батарей напряже- 
нием 60 и 2.5 В гс заземлен- 

| ным плюсом 
пешераура», Се. Я. р 0755240635 
Относительная влажность, ф. . ‹. . ‹. ‹. до 80 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь руководителя с прямыми або- 
нентами и абонентами АТС и РТС системы ЦБ; 

громкоговорящую связь на стороне руководителя с прямыми 
абонентами; , 

переход с телефонной на громкоговорящую связь на стороне ру- 
ководителя и наоборот; 

связь совещаний < тремя прямыми абонентами и‘одним абонен- 
том АТС; 

автоматическое отключение прямых абонентов при длительном 
неответе со стороны абонента; | 

удержание главным абонентом соединения с абонентом АТС и 
повторное его подключение; 

передачу главным абонентом соединения с абонентом АТС на 
аппарат секретаря; 

подключение радиотрансляционной линии к пульту главного або- 
нента; | 

световую и звуковую сигнализации поступающих вызовов. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены 
в табл. 2.9. Пульт выполнен в деревянном, а статив в металличе- 
ском корпусе и наполыном исполнении. 
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ТАБЛИЦА 2.9 


Габариты, мм 


Количе- 


м=знъьоо 


Наименование оборудования ство, ШТ, 


Ширнна | Глуби на Высота 
500* 
Пульт 1 750 500 00 
Статив 1 695 3105 1805 
Микрофон динамический 1 — —. — 
Звонок ЗП-60 1 78 61 80 
Комплект запчастей 1 — — — 
Паспорт 1 к == — 
* В числителе даны размеры без ножек, а в знаменателе — с ножками. 


КОНЦЕНТРАТОР АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 


СВЯЗИ ТИПА КАС-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Концентратор административно-производственной связи типа 
КАС-2 предназначен для организации прямой связи руководителя 
предприятия или учреждения с подчиненными службами, располо- 
женными в пределах предприятия, а также для включения в ком- 
мутаторы директорской и диспетчерской службы и в станции АТС. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость концентратора, линий: 
абонентских 


универсальных СЛ с коммутаторными уста-. 


новками и станциями АТС и РТС системы 
ЦБ» = . 
Проводность линий: 
абонентской 
соединительной 


Сопротивление шлейфа одной пары абонентской. 


телефонной ‘(микрофонной) линии, не более, Ом. 
Протяженность абонентской кабельной линии, КМ, 
при диаметре жил, не более: 

0,5 мм . : 

4 Мм, а не о а 
Расстояние между пультом и шкафом блок-реле 
при применении кабеля < диаметром жил не ме- 
нее 0,4 мм, не более, м т И ЗЕ 
Рабочий диапазон частот, ГЦ. . .:; . 
Мощность на выходе усилителя громкоговорите- 
ля, не менее, мВт Е РВ 
Уровень передачи в абонентскую линию, дБ 
Уровень приема с абонентской ликии, дБ 
Неравномерность частотной характеристики в ра- 


12 


5 


5 
2 или 4 


400 


200 
8300—3400 


80 
0—1,74 
5,22 


ду Веаетек РЕРеРааадебваеИ 
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`бочем диапазоне частот, не более, дБ . . . 1,74 


Коэффициент нелинейных искажений усилителя, 
не более, %: 


КРОНА а с кое т. 1х +2 
громкоговорителя . . С... 7 
Электропитание . . . . . . от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 


ОВ ВА. ты №7240 
Температура, °С ь о мы с вт -5 ДОБ 
Относительная влажность, % . . . 0 До 80 


Схема концентратора обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь руководителя с прямыми або- 
нентами, однотипными концентраторами, директорскими и диспет- 
черскими коммутаторами системы ЦБ, а также со станциями АТС 
и РТС системы ЦБ; 

громкоговорящую связь на стороне руководителя с прямыми 
абонентами, разделенными на две группы по шесть абонентов в 
каждой; 

переход с телефонной связи на громкоговорящую на стороне 
руководителя и наоборот; 

циркулярную связь руководителя не более чем с пятью абонен- 
тами; 

автоматическое прекращение посылки вызова абоненту при его 
отсутствии; ы 


ВеогР0ерНые 
ДИНЫ 


| 
| 
Н.7, | 
Е. я 
за РА аи РР“ | 
Ю- — молнитель, РС | а ©®\ 
Аб. НОЯ глут-— ТЕ | 1 | 
ио И [в в. | Рычаг МТ | 
В ОТ | 
1  а| 
= =: щен | < я 
_ щебызыд- % 
.Аб. . НЙ КОМЛЕКТ 
Пе Г” РТ2 В | | 
тель И АНД 
| а ы 
| | 


Рис. 2.13. Функциональная схема КАС-2 
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автоматическое разъединение после того, как абонент положит 
трубку; 

принудительное отключение абонента (перевод на ожидание); 

звуковой контроль посылки вызова абоненту; 

световую и звуковую сигнализации о вызове со стороны або- 
нента по соединительной линии; 

замену пяти телефонных аппаратов станций АТС или РТС си- 
стемы ЦБ и коммутаторных установок директорской и диспетчер- 
ской связи. | _ 


7(20х2) +7(5%2) 


ВАЛИК РЕЛЕ 


< 7(1х7 


Рис. 2.14. Схема соединений 


И 


КРОЕЕ 
^^727/2278 


Комплектация и конструктивные данные концентратора приве- 
дены в табл. 2.10. Пульт и аппараты выполнены .в пластмассовых 
корпусах и настольном исполнении, а шкаф блок-реле — в метал- 
лическом корпусе ‘и настенном исполнении. 


ТАБЛИЦА 2.10 


Габариты, мм 


Наименование Количе- Масза, 
оборудования 2 Ширина Глубина Высота 5х 
Пульт 1 225 ` 950 112 4,0 
Шкаф блок-реле 1 500 195` 668 28,0 
Телефонный аппарат 
ЦБ для четырехпро- : 
водной схемы 12 | 200 Но 120 1.5 


КОНЦЕНТРАТОР СВЯЗИ РУКОВОДИТЕЛЯ ТИПА КСР-2М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Концентратор связи руководителя типа КХСР-2М предназначен 
для организации прямой внутренней телефонной связи руководи- 
теля предприятия или учреждения с местными абонентами, а так- 
же для внешней связи с абонентами АТС. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 


Емкость концентратора, линий: 


местных абонентов. . Е 24 
абонентов АТС ео о, < ЗО 
Проводность, линий . Мое 


Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 
Пе И, Е ол в 200 
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Протяженность -кабельной линии, км, местного 
абонента при а жил, не более: 


0,5 мм. ая ВЕ ТЫ >) 

0,4 мм. р ЕТ 1,4 
Рабочий диапазон частот, Гц Г ре оь : 300—3409 
Мощность на выходе усилителя громкоговорите 
ля, не менее, мВт . . . 90 
Уровень передачи в абонентскую линию, дБ . .  0—1,74 
Неравномерность частотной характеристики в ра- 
бочем диапазоне частот, не более, дБ . . 14 


Коэффициент нелинейных искажений усилителей 
микрофона и громкоговорителя, не более, %ф . 19 


_ Абонентский 


_ Общевызывной 
комплект комплект 
К т ааа 
1 2 
т авы р | 
я 4 5 17бь2. 
Л ити [: ВЯ 22 [я ГЫ 
Г МВ 
К педв- т 


кличатели ВА 7, 


| перекличатвелию 8 


Е (т увидите 
р ТЕ ЛЯ ЛЕВ УЦ 
Р/ ее 


Рис. 2.15. Функциональные схемы: 
а — пу льта; 


| 


Е 
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Электропитание от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
Максимальная Мощность, потребляемая от сети 
127/220 В, В.А . г о Е.И 4б 
Температура, ое а ДОАО 
Относительная влажность, ЧЕ. ФВ 


до 80 
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б — блока автоматики 
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Схема концентратора обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь с прямыми абонентами и с 
абонентами АТС; 

громкоговорящую связь на стороне руководителя с местными 
абонентами, разделенными на две группы по двенадцать, абонен- 
тов в каждой; | 

переход с телефонной на громкоговоряшую, на стороне руЕв- 
водителя, связь и наоборот; 

циркулярную связь руководителя не более чем с шестью абс- 
нентами; 

автоматическое прекращение посылки вызова абоненту при его 
отсутствии; 

автоматическое разъединение соединения после того, как абс- 
нент положит трубку; | 

‚ принудительное отключение абонента (перевод на ожидание}; 

световой сигнал посылки вызова абоненту; 

световую и звуковую сигнализации входящего вызова от мест- 
ного абонента и абонента АТС; 

перевод линии АТС на телефонный аппарат секретаря. 


7(1х2) бе ХР) 


ИХ?) 16 АбА 11 (1Х2) ИЕ 
ВЛбА я 
| абтома- ^727/2208 


тики |707) р 


ДИНЕМЦК 
МИКРИОЕ = 


МИКИИТЕ- 
ДРИ 


Рис. 2.16. Схема соединений 


Комплектация и конструктивные данные концентратора приве- 
дены в табл. 2.11. Пульт, громкоговоритель и телефонные аппара- 
ты выполнены в пластмассовых корпусах и настольном исподне- 
нии, а блок автоматики — в металлическом корпусе и настеннем 
исполнении. 


ТАБЛИЦА 2.11 


Габариты, мм 


Наименование Количе- Масса, 
оборудования ство, шт. Ширина Глубина | Весна ЕР 
Пульт 1 270 148 95 
Блок автоматики у 1 231 138 529 } 50,6 
Телефонный аппарат | 
абонента системы ЦБ 24 130 205 105 1,4 
Громкоговоритель 1 140 168 79 1,0 


а — 
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2.3. Установки диспетчерской связи 


ОБОРУДОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ ТИПА ОДСН-30 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Оборудование диспетчерской связи типа ОДСП-30 предназна- 
чено для организации оперативной связи диспетчера почтовых пред- 
приятий с подчиненными ему службами. Оно может быть приме- 
нено ‘и на других предприятиях и в учреждениях для аналогичных 
целей. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость оборудования, линий: 


местных абонентов го М о сир и е:З0 

удаленных абонентов . 6 

соединительных линий со станциями АТС или 

РТС и коммутаторами системы ЦБ. . . 5 

громкоговорящего оповещения . . . . 12 

технологической сигнализации . ‚90 
Проводность линий местных удаленных ‘абонен- 
токе о 
Сопротивление шлейфа, не более, Ом: 

местных абонентов гор са се 5 ЮО 

удаленных абонентов . . . 3000 
Уровень передачи в абонентскую линию, ДБ. - © 
Уровень ‚приема, ДБ . . . —10 
Номинальная мощность, подаваемая на громкого- 
вортель; мВ 0 
Электропитание . ... . . . ЮТ сети переменного тока 


напряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
не более, В.А. Пьет УТ "Ле АРАБ ТО 
Температура, о . от - 10 до 35 
Относительная влажность при 95° С не более, 4+4 380 


Схема оборудования обеспечивает: 

промкоговорящую связь на стороне руководителя с местными 
абонентами; 

телефонную связь с местными, удаленными абонентами, абонен- 
тами АТС и коммутаторами системы ЦБ; 

выдачу команд на подключение одного или группы громкогово- 
рителей оповещения; 

возможность записи на магнитофон телефонных разговоров; 

световую технологическую сигнализацию. 

Комплектация и конструктивные данные оборудования приве- 
дены в табл. 2.12. Пульт выполнен в пластмассовом корпусе ‘и нас- 
тольном исполнении, а стойка — в металлическом каркасе и на- 
полыьном исполнении. 
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ТАБЛИЦА 2.12 


Габариты, мм 


Наименование Количе- Масса, 
НЕЕ НИ Ширина Глубина Высота 
Пульт диспетчера 1 475 300 120 12:0 
Стойка < 600 265 1800 {20:0 
Соединительная колодка 1 #32 239 339 4,0 


Телефонный аппарат: 
местного абонента 30 — 
удаленного абонента 6 — — 
Микрофон 1 — — 


Що аряиаИАЕЕЕЕЕЕОЕЕЕЕБЕОИИЕИАИЕЕИОИЕИИЕИ ЕЖЕ ЖЖЖЖЖЖЖпЖпИЖпЖЖапЖЖпЖппр п пЖЖЖЖЖпЖИЖЖ ЖИЛ 


СТАНЦИЯ ТЕЛЕФОННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
ТИПА ЭДТС-66 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Станция телефонная диспетчерская энергосистем типа ЭДТС-66 
предназначена для организации связи на диспетчерских пунктах 
энергетических систем, предприятий и районов электрических се-. 
тей, а также на центральных пунктах управления электростан- 
ЦИЯМИ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


иде модификаций т ее о р об ь..  ЭДТС:66-90*и 
| ЭДТС-66-60 

Емкость диспетчерских коммутаторов, линий, для: 
ЭЛЕРС-60-30== 2 н: а Зе ЗО 
эДТС-66-60 в о ам 460 

Емкость коммутатора оператора, номеров . 80 


Количество линий прямых абонентов системы ЦБ 
(МБ); универсальных абонентских линий АТС и 
РТС системы ЦБ (УЛ); исходящих коединитель- 
ных линий от ЭДТС на 1ГИМ или ПИ УАТС-49, 
обеспечивающих ‘преимущественные соединения 
(ИСЛ-П); местных соединительных линий МБ и 
двухпроводных линий (каналов) междугородной 
связи с индукторным вызовом (2ДК/МБ); авто- 
матизированных и неавтоматизированных теле- 
фонных каналов энергетических систем с двух- и 


четырехпроводным окончанием о ==“. любоено--не 
более емкости 
станции 


Количество двухпроводных междугородных линий 
(каналов) с индукторным вызовом, заходящих на 
коммутатор оператора шлейфом (МГЛ). . . 16 
Количество служебных линий для связи между 
коммутаторами станции . . . . . . . 4 


Установки диспетчерсной связи ит 


Сопротивление шлейфа, не более, Ом: | 
линий прямых абонентов и местных абонен- 


тов РТС системы ЦБ и АТС. . ее 3000 
разговорных проводов трехпроводных СЛ . 1400 
сигнального провода трехпроводной СЛ. 700 
местных и междугородных линий системы 
ка 0 
Уровни, передаваемые в каналы междугородной 
связи, дБ: 
по двухпроводным каналам с индукторным - 
вызовом ‚85 


по четыр ехпроводным каналам св ЫЗовоМ пос- 
тоянным током: 


НИМ алк = чи ба 4,3 
на передаче . п мых. М, 
Электропитание . . . . . ОТ сети переменного тока 
0/7 
напряжением 220 вт > 


через электропитающее уст-- 
ройство с выходным вып-- 
рямленным напряжением 
60 ВЕВ и резервированием 
от станционной аккумуля-- 
торной батареи, автомати-- 
чески подключаемой к наг- 
рузке в случае пропадания 
| напряжения в сети 
Усредненное потребление тока на одно соедине- 
ние, А, для: ^ | 


ЭДТС-66-30 х ее бо, ров ор М4 

ЭДТС-66-60 , Е Ни 
Температура, °С о. ое чо КОТО А 0 
Относительная НТ 65==1.5 


Схема станции обеспечивает: 

параллельную работу трех коммутаторов диспетчера и одного» 
коммутатора на общий пучок линий с равноправным обслужива- 
нием абонентов с любого коммутатора; 

двустороннюю телефонную связь диспетчера: с прямыми або-. 
нентами; с местными абонентами АТС и РТС системы ЦБ, вклю- 
ченными в коммутатор оператора; с абонентами АТС по трехпро-- 
водным СЛ; с абонентами местных и междугородных линий связи? 
системы МБ по двух- и четырехпроводным каналам междугород- 
ной связи, оборудованным комплектами дальнего набора типа: 
КНД»Э; 

установление транзитного соединения между любыми линиямиз 
с помощью многократного соединителя 1; 

контроль разговора при транзите: р 

принудительное разъединение транзитных соединений; 


' Минимальное число одновременно устанавливаемых соединений рав-- 
но 10. 
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РтЕтиЙ ЛАГЕ-Я9/ 58 | ГААИИУИОЕР лата роЙЕ7- 
ДИСПЕТЧЕРА | | ЧПРЕЙЛЕНЕЯ 


за РАбИЕУРЛ 
Е 
Е ы рОНЗИтНИЕ Г | т гтейка |^2208 
— | — РРРИДАШРТРЛ 8 || 997- 60-1 
| ИР 
х ШАРНИТОРОЕ 
4) 
гтатий ЛАТ-0/ 0 РИМУ. 
7-7 Г ПИРЛЕТЯ. ИТ 
ОНЕЕАЫ 
ИК ЧИ Н КЛИМитЕ. й ета рай 
р [| иигиеит“. МР ии 
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Рис. 2.17. Структурная схема станции емкостью: 
а — 30 номеров; б — 60 номеров 


_ Установки диспетчерсной связи | 11% 


ТАБЛИЦА 3.13. 


Количество, Габариты, мм = 

шт., при ем- 
Наименование , . р 
оборудования Номер чертежа |КОСТи, номеров 5 о 
З Ы 
| = 


Коммутатор дис- 


петчера на 

30 номеров: 
без подстав- 
киз 


с подставкой! 
Коммутатор дис- 


РР2.103.150Сп 


РР2.103.148Сп” 


петчера на 632 | 675 | 8101 98,0- 
60 номеров: | 
без подстав- |РР2.103.149Сп 
Киз == 3 | | 
с подставкой! |РР2.103.151Сп 
Коммутатор. опе- |РР2.103.147Сп — — 1292 | 831 |1200 | 165,6 
ратора! ва 
Статив: ан ] 1 
ЛКТС-30/6 РР?2.116.467Сп к: \ 
ЛКТС-60 РР2.116.460Сп —- ОР 
Электропитаю- РР2.106.184Сп 1 1 766 |#531 |1800 1150,0. 
щее устройство № 
ЭПУ-60-10 м 
Испытательный |РР2.762.051Сп 1 1 330 | 455 | 355 |-16,0 
прибор линий м К я эм 
Каркас трехряд- |РР4.137.204Сп 1 1 510 | 566 |2600 | ‘46,0 
ного кросса 
Рама-спуск! РР4.137.202Сп. Е а — — в — 
Рама РР4.137.203Сп — == и — — — 
270Ж2200 мм! 
Полоса громоот- |РР4.311.047Сп 6 6 ее — — — 
водная 
Рамка со штиф- |РР4.839.144Сп 6 6 — — — = 
тами 
Плата: 
УЛ? РР2.110.876Сп } 
2ДК/МБ? РР?2.110.867Сп 
ЦБ? РР?2.110.871Сп 15 30 — — — гы 
ИСЛ-П? РР?2.110.868Сп 
ДКА-4/22 РР?2.110.892Сп 
мМГЛЗ РР2.110.866Сп — 8 —- — — 
радиоуправ- |РР2.110.886Сп 1 2 — — ве 
ления! 
Провод соедини- |РР4.863.193Сп 1 1 — — — ЕЕ 
тельный РР4.863.194Сп 1 1 — — — — 
Комплект мон- 
тажный: 
станции РР4.075.334Сп > — _- — — са 
РР4.075.335Сп — о — — = кей 
кросса РР4.075.336Сп 2 р — — — г 
Комплект зап- РР4.070.534Сп 2 — — — — — 
частей РР4.070.535Сп — 2 — — — ль 
Комплект регу- |РР4.063.038Сп 2 2 — -— — — 
лировочного 
инструмента 
Комплект техдо- — 2 2 = — — Е 
кументации 


1 Необходимость определяется заказчиком. 
? Платы могут заказываться в любом количественном соотношении, 


3 Определяется заказчиком, но не’ более указанного в таблице. 


ЕЕ РЕНИ >И ИРУ ЗВ ЕР ее Се -ЕТЫТ 
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передачу < помощью транзитного соединителя и служебных ЛИ- 


ний отдельных соединен ий с КОММ утатора оператора на коммута- 


торы ‘диспетчеров; 
принудительное отключение абонентов АТС (перевод на удер- 


жание); 


дистанционное управление радиотрансляционн ым узлом, 
подключение к радиоузлу раздельно или одновр еменно Восьми 


‘Фидеров с громкоговорителями; 


управление магнитофоном для записи разговора оператора или 
диспетчера. 
Комплектация и конструктивные данные станции приведены в 


табл. 2.13. Коммутаторы, стативы и электропитающее устройство 


‚выполнены в напольном, а испыта тельный пр иб ор — в настольном 


исполнении. 


КРУ ЯКА. (7х2) А магииПООНи 
/ 
х2) / (8х7) 
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ы ь е 
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Рис. 2.18. Схема соединений станции емкостью: 
а — 30 номеров; б — 60 номеров 
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КОММУТАТОРЫ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ТИПОВ КД-60 И КД-120 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутаторы диспетчерские типов КД-60 и КД-120 


предназна- 


зены для организации диспетчерской связи на промышленных или 


эксплуатационных предприятиях и в учреждениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


КД-60 КД-120 

Емкость коммутаторов, линий *: 

абонентских 60 120 

соединительных с АТС и РТС любой си- 

стемы .. =. 8 

передаточных для связи с однотипными 

коммутаторами сети диспетчерской связи 

предприятия . и 10 

к усилителю местного радиоузла. а: 2 

к гнездам «Запись» и «Воспроизведение» 

магнитофона ыы, оо ов и 2 = 
Проводность линий. . ыы 2 
‘Сопротивление шлейфа абонентской линии, не 
более, Ом. 1000 
Протяженность абонентской ‘кабельной. ЛИНИИ, 
км, при диаметре жил: 

0,5 мм ы 5 

0,4 мм 3,5 
Расстояние между пультом #: шкафом релей- 
ных устройств при условии применения кабеля 
с диаметром жил не менее 0,4 мм, не более, м 200_ 

УГС # УЦ з 

Рабочий диапазон частот, ГГ . . 3000—3400 
Уровень передачи в линию, дБ, при включении: 

ЛИНИИ Ва о ео ое ОЕ 

60 линий . Е м в М —6 
Уровень приема, дБ ет —8,7 = 
Мощность на выходе усилителя громкоговори- 
теля: мВ. 15 — 
Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ : 2,6 
Коэффициент нелинейных искажений, ‘не бо- 
лее, %, в тракте: 

приема а С ин С 9 й 

передачи : : а ес 2 


1 Увеличение первоначальной емкости возможно до 360 
но 60. 

2? Усилитель громкоговорящей связи. 

3 Усилитель циркуляра. 


линий крат- 
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Электропитание . . . . . . ОТ источника постоянного: 
тока напряжением 60 Вик 
сети переменного тока на- 

| | пряжением 220 В 

Максимальная мощность, потребляемая от се- 


ти 220 В на один разговор, В.А. . . . 40 
Температура, °С ыы от 5 до --40 
Относительная влажность, 4 . . . . . до 80 


Схемы коммутаторов обеспечивают: 

разделение сети абонентов коммутатора КД-120 на две группы; 

двустороннюю телефонную связь диспетчера коммутатора КД-60: 
с прямыми абонентами; 

то же, диспетчера коммутатора КД-120 с операторами комму-- 
таторов КД-60, а через них с любым прямым абонентом сети; 

громкоговорящую связь на стороне диспетчера и оператора; 

переход с телефонной на громкоговорящую связь на стороне: 
диспетчера или оператора и наоборот; 

двустороннюю телефонную «связь диспетчера и операторов по- 
СЛ с абонентами АТС и РТС любой кистемы; 

циркулярную связь диспетчера и операторов со всеми или груп- 
пой абонентов; | 

контроль со стороны диспетчера за переговорами операторов с- 
абонентами; 

возможность диспетчеру отвечать на вызовы, поступающие от“ 
абонентов, при отсутствии оператора на соответствующем комму- 
таторе; 

световую и звуковую сигнализации поступающих вызовов; 

автоматическое прекращение посылки вызова при отсутствии: 
абонента; | 

автоматическое разъединение после того, как ‘абонент положит 
трубку; 

принудительное отключение абонентов. (перевод на ожидание);. 

соединение двух абонентов между собой при возможности од- 
новременного разговора оператора с третьим абонентом; 

осуществление передач диспетчером или оператором через мест- 
ный радиоузел; | 

ТАБЛИЦА 2.14- 


Количество, шт., Габариты, мм 
для коммутаторов 
Е ПН ааа ььнкь = ВЕ МАССЯ 
Наименование оборудования р 
КД-60 | КД-120 о р Высота 
Коммутатор КД-60 1 - 400 340 164 10,0- 
Шкаф релейных устройств 1 2 800 340 1230 | 120,0 
Пульт диспетчера — 1 225 252 114 5 ,0- 
Устройство громкоговоря- 
щей связи у : — 1 103 270 134 3,0- 
Телефонный аппарат або- 
нента системы ЦБ 60 120 230 205 105. ‚4. 
_ Микрофон динамический | 1 2 — — — — 


_ п —— дк 
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запись на магнитную ленту и воспроизведение АБВОЕОР а запи- 
санного на ленту. 

Комплектация и конструктивные данные коммутаторов приве- 
дены в табл. 2.14. ГТульты диспетчера, оператора и установка гром- 


ИГ Шкай КД-50 | Пульт, 
РЕ АИ! | олерато-| 
> М 
р 
Г г | 
АТС || || =: 
| Выпрдя - ! | и 
| тель ЕР ыы 
| || 
| |Рвсл 20 | 
$ 
Гу Т $7 
=: Комплект объединенных линий 1 ГА 


| 
| 
г 


| 

р 

Ей 
= 

[Абонвитский 


Аб7 комплект Г 
| 


| 
| РВЛ 
| Ы 
- 

Н РЛ 
п Ибонентски 


Аб. 2 Тхкомплект | 
| | 
| 
9 [5 
| 
| Выпря- |_| бщевызьвной 
| митптель КОМПЛЕКТ 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
комплект й у ЛП | 
Е О ОО Е ИЕ рп | 


ПУЛЬТ’ 
ИСПРПУРр@ 


ПИЛЬТ 
Г7РР@ 70 
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ИРПИРЦЕТА 


ДИЕТ 
ПЕРО 


ША ДЕЛРЕ НЫ 
ИРПРОЙЕЯ 


УРПР-Я7 27ОМ - 
КОРИ РИ 


КРИЛЛЕАТ 
@ ИСПР ЧРРЕ 
ИРИПАРАТ 


УСПр-В7 


200/02 
РЯЩЕЙ 64491 


ПРРРИ РИ И 


: ИРРРЙД ТО -- 
ИРИ ЛИКИ 


ИД ЛНИИИ 


КОМГЛЕРА 


АГИДЛЕАТ 
ИТ 


АРИГЛРАЙ 
ХА 


0) 


Рис. 2.19. Схемы КД-60 (а) и КД-120 (6) 
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коговорящей связи выполнены в пластмассовых корпусах и нас 


_тольном исполнении, а шкафы релейных устройств —в металли- 


ческих корпусах и настенном исполнении. 


(0х2) 


[/кй@ ДЕЛЕ 


ЯУРМЛЯ 
=2208 
7/0 
ШЕРНИТИОИ 
ие ПИЛ А 92-87 27РИАЕ- 
АА 


0 9 


Рис. 2.20. Схемы соединений: 
а — КД-60; б — КД-120 


< 


2.4. Коммутаторные установки диспетчерской 
и директорской связи | 


ТЕЛЕФОННЫЙ КОМПЛЕКТ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ТИПА ТКМС-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Телефонный комплект местной связи типа ТКМС-2 предназна- 
чен для организации оперативной телефонной связи между рукс- 
водителями и службами в сельской местности или внутри неболь- 
ших производственных предприятий и учреждений. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость комплекта, линий: 
абонентских и о 236. . 3 
соединительных с АТС или РТС системы ЦБ 1 


Проводность линий. . . о. с: р 
Сопротивление шлейфа, не более, От м 20 
Электропитание . . . . = . ОТ сети переменното тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети, 
О р о и О 
Температура о о от --10 до -43 
Относительная влажность, не более, $ . . . 70 


Схема комплекта обеспечивает: 
телефонную связь руководителя с одним или одновременно с 
несколькими (до трех) местными абонентами; 
` прием вызова от абонентов; | 
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телефонный разговор двух абонентов друг с другом; при этом 
< коммутатора можно вести разговор с третьим абонентом; | 
связь местных абонентов с абонентами АТС или РТС системы 
ЦБ; | 

удержание приборов АТС; 

ховтроль за прохождением разговора между двумя абонентами. 


К абонентам 


Рис. 2.21. Схема соединений 


Комплектация и конструктивные данные комплекта приведены 
з табл. 2.15. Коммутирующее устройство изготавливается в пласт- 
массовом корпусе и настольном ‘исполнении, а блок питания — в 
металлическом корпусе и настенном исполнении. 


ТАБЛИЦА 2.15 
Габариты, мм 


Нанменование Количе- Масса, 
оборудования ство, шт. 
РУД : Ширина Глубина Высота 


Коммутирующее устрой- 
ство 1 э 
Блок питания 1 1 


КОММУТАТОР ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ТИПА КОС-22М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутатор оперативной связи типа КОС-22М предназначен 
для организации оперативной связи руководителя предприятия или 
учреждения с абонентами. Он также может быть использован для 
организации диспетчерской связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочих мест 
Емкость линий *: 

ЗбОНОНАеКИХ” ‘о 2-19 

к аппаратуре руководителя (выносное рабо- 

чее место — первый абонентский комплект) . |1 
_ соединительных с АТС или РТС системы ЦБ 2 
Проводность линий. . г. “9 


т Увеличение первоначальной емкости возможно при объединении двух 
коммутаторов с оставлением двух рабочих мест. . зе 
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Сопротивление шлейфа, не более, Ом: 


абонентской линии. .. . . . . . 800 
соединительной линии. .. . . . . 8000 
Электропитание коммутатора. . ‹. от источника постоянного 
тока напряжением 24-+2 В 
или 48-4 В 
Максимальный ток, потребляемый от источника, 
ат. ое А. 0,5 
Электропитание источника вызывного 
а т си < С о... 0 сети переменного тока 
и 127/220 В 
Температура, °С ЕН и от 10 до 35 
Относительная. влажность, не более, фФ . . . 80 
Комплектация: 
коммутатор типа КОСМ, ош 
вызывной трансформатор . | шт. 
Габариты коммутатора ‘(ширина, глубина, высо- 
а мы. ее № бро ЗО 20 
Масса коммутатора, В И бы 2 


Схема коммутатора обеспечивает: 

посылку вызова абоненту и разговор с ним без усиления; 

одновременный циркулярный разговор без усиления с двумя- 
тремя абонентами с рабочих мест первого и второго операторов; 


Рис. 2.22. Схема со- 


1271/2208 единений 


общий циркулярный ро со ‘всеми абонентами с рабочего 
места второго оператора; 

громкоговорящую связь с одним абонентом с рабочего места 
второго оператора; 

разговор по соединительной линии и удержание абонента, выз- 
вавшего коммутатор, с отключением в случае необходимости сое- 
динительной линии от разговорных шин; 

отключение рабочего места первого или второго операторов и 
подключение вместо них аппарата руководителя; 

совместную‘ работу с блоками прямых связей, используемых в 
качестве концентраторов. 

Коммутатор выполнен в металлическом корпусе и настольном 
исполнении. 
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УСТАНОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 1: 
ТИПА МИГ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Установка оперативной телефонной связи типа МИГ предназ- 
начена для организации прямой телефонной связи на предприятиях 
и в учреждениях. 


"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость установки, линий: 
абонентских : О 40) 
соединительных с АТС или РТС системы НБ. -=4 
соединительных с коммутаторными установ- 
ками -днректорекой ‘овязн: т и 1] 
Проводность линий: 
абонентских и соединительных с АТС или 


РТС кистемы ЦБ . о Е а 
соединительных к коммутаторными установ- 
ками: директорской: евязи = 4 
Сопротивление шлейфа, Ом: _ 
абонентской линии, не более . 2000 
соединительной линии . . © зависит от типа встречных 
станций 
Электропитание . . ‹. . . ОТ сети переменного тока 


напряжением 127/220 В че- 
рез собственное выпрями- 
тельное устройство 
Максимальная мощность, потребляе- 
мая от сети 127/220 В, не более, В.А 100 
РточНиК выЗывного. тока Е. сети переменного тока 
| напряжением 127/220 В че- 
рез  понижающий  транс- 


форматор 
Напряжение вызывного тока, В 80—20 
Температура, С . с а о т 300-40 
Относительная влажность при температуре 30°, 
Е м Зи до 85 


Схема установки обеспечивает: 

возможность преобразования четырехпроводной СЛ в двухпро- 
водную; 

телефонную или тромкоговорящую с использованием дуплекс- ` 
ного усилителя УД-2 связь между главным абонентом и прямы- 
ми абонентами или абонентами АТС при одновременном участии 
в разговоре не более трех абонентов: 

предоставление двум-трем прямым абонентам возможности вес-. 
ти независимый от оператора разговор (транзитное соединение); 

предоставление любому прямому абоненту транзитного соеди-- 
нения с любой двухпроводной соединительной линией с возможно- 
стью неоднократного набора номера по СЛ; 

перевод абонентов, включенных в соединительную линию, в ре- | 
жим ожидания (удержание) и повторное подключение к ним; 


5—77 
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фиксацию входящего вызова световым и звуковым сигналами; 

запись на магнитофон (диктофон) разговора оператора с лю“ 
быми абонентами; 

автоматическое переключение коммутатора на режим телефон- 
ного аппарата при пропадании питания. 
_ Комплектация и конструктивные данные установки приведены 
в табл. 2.16. Коммутатор выполнен в пластмассовом корпусе и На- 
стольном исполнении. 

ТАБЛИЦА 2.16 


АЕ ВИО ЕР тии ее" 
Габариты, мм 


Наименование Количе- Масса, 
оборудования Номер чертежа | ство, шт. | Шири- |Глуби- 
на на Высота 
Коммутатор 11$2.103.005 1. 538 344 196 15 
Телефонный ап- 
парат абонен- 
о г а 
А-68 (ПБ РР2.182.150Сп 0 , 
ТА-68 (АТС) |РР2.184.268Сп 10 } 200 | 212 | 120 1,5 
Комплект запча- |Ш4$1.220.0373И 1 компл. — — — — 
стей и инстру- 
мента 


Рис. 2.23. Схема соединений 


/[90*2] Кросс 


Земля 1/1] = /27/2206 


УСТАНОВКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
< ТИНА «ПСКОВЬь 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Установки оперативной телефонной связи типа «Псков» пред- 
‘назначены для организации телефонной связи руководителя 
(«Псков-1») или руководителя и секретаря («Псков-2») предприя- 
тий и учреждений с прямыми абонентами и абонентами других 
станций и коммутаторных установок. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
«Псков-1» «Псков-2» 
Количество пультов . . . . г 1 я) 


Емкость установки, линий: 
абонентоких. . . . . с 16 15 
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соединительных с АТС или РТС си- 
стемы ЦБ ит 
соединительных с коммутаторными 
установками директорской связи 
Проводность линий: 
абонентских и соединительных с 
АТС или РТС системы ЦБ 
соединительных с коммутаторными 
установками директорской связи 
Сопротивление шлейфа, Ом: 
абонентской линии, не более 
соединительной линии 


Электропитание 


Максимальная мощность, потребляемая 
от сети 127/220 В, не более, В.А 
Максимальный потребляемый ток, А 
Источник вызывного тока 


Напряжение вызывного тока, В. 
Температура, °С чае р: 
Относительная влажность при темпера- 
туре -30°, % рее 
Схемы установок обеспечивают: 


«Псков-1» «Псков-2» 


6 6 
2 2 
2 >) 
4 4 
1000 


зависит от типа встреч- 
ной станции 


от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В-- 
510% через собственное 
выпрямительное устрой- 
ство или источника пос- 
тоянного тока напряже- 
нием 60 В-10% | 


100 150 

о | 
от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 


через понижающий 
трансформатор 

70-100 
от --10 до +40 т 
до 85 


посылку вызова абонентам и разговор с ними с любого пульта: 
установление соединений с абонентами АТС и РТС системы ЦБ 


и коммутаторными установками по СЛ с 
удержание СЛ и повторное подключен 


любого пульта: 


ие к ним с любого пульта; 


проведение совещания © участием до трех прямых абонентов 
и одного абонента АТС или РТС системы ЦБ; 


громкоговорящую связь на стороне г 


применения усилителя УД-2 или другого 
автоматическое отключение абонента 
ответе с пульта; 


лавного абонента в случае 
аналогичного; 
АТС при длительном не- 


световую и звуковую сигнализации ВЫЗОВОВ, поступивших на 


пульт; 


световую сипнализацию выз ова, разгов ора и уд ержания на всех 


тультах одн. овременно; 


звуковую сигнализацию входящего вызова на одном из пуль- 
тов, переключения тонального сигнала с одного пульта на другой 


и обратно; 


посылку вызова с одного пульта на другой и обратно и теле- 


фонный разговор между НИМИ; 
5% 
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симплексную громкоговорящую связь между пультами, 
автоматическое переключение на резервное питание при пропа- 
дании основного, 


7(90:) _ ‚7(90#2) 


т АИС : 
= 
94-2 ^^ 127/72 Я х ПРИЛЯ ` 
ДРЛРАЙАЯР ПИИЕНИЕ 
4) 
1/50х2) = 

91 х.2) а 

Е 1) двмля 

1(1х 2) | /(1к2] 
2 ^^ 127/220 В Резерёное питание 


Рис. 2.24. Схемы соединений: 
а — «Псков-!»; б — «Исков-2» 


ТАБЛИЦА 2.17 


———————щ—0—ВШ———0—0о——ы—_ыиыы 


Габариты, мм 


Количе- 
ство, шт., 
для уста- 
новок 
Наименование оборудования | Номер чертежа ^ а е 
й -—ч 
О ! 
| < о - 
о о = = ры < 
ка ее я и2 о о 
ЕЕ аа 
Г У = | > =. 


| 


Пульт: 3 | | 
начальника 11Ф2.407.021 я 
11Ф2.407.026 В — | 280| 300! 155| 4,5 

о о о 
татив ›.118. — 

Телефонный аппарат або-|РР2.182.150Сп 20 120 200! 212] 120] 1,4 
нента типа ТА-68 (ПБ) 

Комплект запчастей, ин.! 1 $Ф1.220.0033И 11— — — — — 
струмента и принадлеж- 11$Ф4.060.005 — |1 — — — — 
ностей 

Эксплуатационные доку- |16$1.220.003ЭД | 1 | — — —- — — 
менты 11$1.220.005ЭД, —| 1 — — — — 

Паспорт 111 Ф1.220.003 11 1 | — — — — — 

11Ф1.220.0051 | а =. и 
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использование пультов в качестве обычных тел ефон ных аппара- 


тов АТС при пропадании питания; 


возможность прео бр азования линейных к омплектов двухп ровод- 


ных СЛ в линейные комплекты прямых абонентов, 
комплектов четырехпроводных СЛ — в линейные комплекты 


проводных СЛ. 


а линейных 
двух- 


Комплектация и конструктивные данные установок приведены в 
табл. 2.17. Пульт выполнен в пластмассовом корпусе и настольном 
исполнении, а статив —в металлическом каркасе и напольном ис- 


полнении. 


УСТАНОВКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
ТИПА «КРИСТАЛЛ» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Установки оперативной телефонной связи «Кристалл-70» и 


«Кристалл-110» предназначены 


для организации диспетчерской И 


директорской связи на промышленных предприятиях и в ‘учреж- 


дениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочих мест. ен 

Емкость установок, линий: 
абонентских . п 
соединительных с АТС или РТС си- 
стемы ЦБ Е А 
соединительных с коммутаторными 
установками директорской связи 

Проводность линий: 
абонентских и соединительных с 
АТС или РТС системы ЦБ. 
соединительных с коммутаторными 
установками директорской связи 

Сопротивление шлейфа, Ом: 
абонентской линии, не более 
соединительной линии 


Электропитание 


Максимальный ток, А, 

для установки типов: 
«Кристалл-70» 
«Кристалл-110» 

Источник вызывного тока 


потребляемый 


Напряжение вызывного тока, В 
Температура, °С а 
Относительная влажность 


при темпера. 
туре -30°С, % о ы -Ь 


«Кристалл-70» |«Кристалл-110» 


2 2 
59 —- 97 
8 10 
8 8 
2 р 
д 4 
2000 


зависит от типа встреч- 
ной станции 
от источника постоянно- 
го тока напряжением 
60 В==10% 


5 


8 
от сети 127/220 В через 
понижающий  трансфор- 


матор 
790—100 
от --10 до но 


до 85 
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Схемы установок обеспечивают: : 

осуществление входящих и исходящих соединений по всем ли- 
ниям с каждого пульта; 

двустороннюю телефонную связь с местными абонентами и або- 
нентами АТС или РТС системы ЦБ и коммутаторных установок 
директорской связи; 

громкоговорящую связь на стороне руководителя < прямыми 
абонентами и абонентами АТС или РТС системы ЦБ; 

переход с телефонной на громкоговорящую связь на стороне 
руководителя и наоборот; 

принудительное отключение СЛ (перевод на ожидание); 

циркулярную связь с основного пульта со всеми или группой 
абонентов; 

проведение совещаний как с основного, так и с дополнительного 


пульта с участием не более трех абонентов; 


предоставление оператором основного пульта возможности вы- 
шестоящему руководителю, имеющему четырехпроводный комму- 
татор, вести совещание с абонентами данной установки; ^ 

световую сигнализацию состояния линий (вызов, разговор, со- 
вещание) одновременно на обоих пультах; 

поступление тонального сигнала вызова на один из пультов; 

переключение всех входящих вызовов с одного пульта на дру- 
гой; 

ТАБЛИЦА 2.18 


Е Е киа Птн ВИН ЕЯ 
Габариты, мм 


Количество, 
шт., для | 
Наименование установок з я Масса, 
оборудования Номер чертежа «Кристалл» — [2 Е КГ 
70 | = [а [е 
| й } 
Пульт основной НОВ 1 т 17,0 
2.407.024-1 == 20,0 
Пульт добавоч- |ШФ2.407.023-2 1 а Е С 
НЫЙ 11$2.407.024-2 — 1 | 20 
Статив: 
общестанци- |Ш46Ф2.118.009Сп 1 1 
онный } 574 265 11900 |120,0 
абонентский |Ш42.118.01РСп 1 2 
Аппарат теле- РР?2.184.273Сп 60 100 200. 1.215 118 1,4 
фонный або- 
нентский типа 
ТА-68 АТС с 
кнопкой 
Усилитель дуп- 1 $Ф2.092.001Сп о 2 192 92*1 210 3,0 
лексный типа 
УД-2 
Усилитель або- 11 Ф2.032.002Сп Определяет- 245 85 190 3.5 
нентский типа ся заказом 
УА-2 
Запасные части, |Ш$Ф1.220.0093И 1 — — — — — 
инструмент и 1 $1.220.0103И — 1 — — — — 
принадлежно- 
сти 
Техническая до- |ШФ1.220.009ЭД 1 — — — — — 
кументация 1 $1.220.010эЭД — 1 — — — — 


К ЕЕ НЕЕ ЕН Е нтритт 
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подключение магнитофона :(диктофона) для записи ведущихся 
разговоров; 

передачу ведущихся разговоров на радиоузел;: 

подключение абонентских линий установок «Кристалл» и УАТС 
через промежуточное оборудование по одним и тем же (совмещен- 
ным) абонентским линиям: 

управление через комплекты четырехпроводных СЛ симплекс- 
ными громкоговорящими установками; 

преобразование линейных комплектов двухпроводных СЛ в ли: 
нейные комплекты прямых абонентов, а линейных комплектов че- 
тырехпроводных СЛ в линейные комплекты двухпроводных СЛ. 

Комплектация и конструктивные данные установок приведены 
в табл. 2.18. Пульты выполнены в металлических корпусах и нас- 
тольном исполнении, а стативы —в металлических каркасах и на- 
польном исполнении. 


СТАТИВ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Статив промежуточный предназначен для использования линий 
АТС ‚для установок оперативной телефонной связи типа «Крис- 
талл» и является дополнительным оборудованием к этой установ- 
ке. Он может быть применен совместно с установкой оперативной 
телефонной связи типа «Псков», а также со станциями и установ- 
ками оперативной связи, обеспечивающими внешний трехпровод- 
НЫЙ ВЫХОД. | 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость статива, абонентские комп- 


ПО о очи 
Место установки статива. . ‚ . автозая АТС или вблизи 
| УОТС 

Расстояние от АТС или УОТС до ста- 

тива ‚ . : с с сх В Пределах параметров або- 
нентской линии 

Электропитание | : ‚ . # ОТ источника питания АТС 
или УОТС 


Температура, °С ес от --10 до 40 


Относительная влажность, не более, 


ИА К ЗА 

Габариты (ширина, глубина, высота), 

ММ о о не с 44750655 [900 
Масса, кг ВВ 60 


Статив выполнен в напольном прислонном исполнении. 


2.5. Аппаратура командно-диспетчерской связи 


АППАРАТУРА СВЯЗИ ТИПА «РАДИУС» 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура командно-диспетчерской связи типа «Радиус» пред- 
назначена для организации громкоговорящей и телефонной связи 
в различных звеньях управления народным хозяйством и может 
быть использована на предприятиях и в учреждениях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Нумерация, наименование комплектов, количество и виды свя- 
зи для каждого комплекта приведены в табл. 2.19. 


Номер 


комплекта Наименование комплекта 


ТАБЛИЦА 2.19 


Количество и вид связи 


__[ввишищ_л_иЙи_иии_и_Ш8883ц3Э3ц„дЭ———Ж—Ж88—88__к____д_дд 


1А «Радиус-1А» 
1Б «Радиус-1Б» 
2А «Радиус-2А» 
2Б «Радиус-2Б» 
ЗА «Раднус-ЗА» 
ЗБ «Радиус-3Б» 
4 Руководителя 
5 Парной связи 


Число комплектов аппаратуры . . . 
Количество линий телефонной связи для 
станций: 

МБ (ЦБ) 

ег. 


Сопротивление шлейфа, не более, Ом: 
физической двухпроводной цепи 
физической четырехпроводной цепи 
комбинированного канала ры. 

Затухание, не более, дБ: 
физической двухпроводной цепи, ра- 
ботающей в режиме МБ 
физической. четырехпроводной цепи 
комбинированного канала в 


Рабочий диапазон частот, Гц 
Входное напряжение линий, В: 
двухпроводной 
четырехпроводной а 
Выходное. напряжение линий, В: 
двухпроводной 
четырехпроводной 
Номинальное сопротивление 
Выходная мощность, мВт . . . . 
Неравномерность частотной характери- 
стики в рабочем диапазоне частот, ДБ, 
для линий: 
двухироводной (. . . .: о. 
четырехпроводно9й . . . с. . 


нагрузки, 


громкоговорящая | телефонная 
20 10 
10 10 
10 10 
7 10 
5 10 
3 10 
5 =. 
1 ыы 


[е 
9 
1 
Громкоговоря- | Телефонная 
ая еВяЗр а ВНЕ В 
50 1000 
2800 — 
2400 -- 
— 2] ЕЙ 
20,0 
17,4 
Тракт Тракт пе- 
приема редачи 
300—3500 
0,775 ыы 
0,12 — 
0,775 
153 
25 600 
36 — 
3 
10 
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Коэффициент нелинейных ОаЖЕВИЕ не 
более, %. А (: 
Уровень шумов и "фона, дБ. 40 
Максимальная мощность, потребляемая 
от сети 220 С, не более, В.А: 
пультами ВСЕ 
П 


Р-1 а А 80 

р к Е а 75 

РЗ ие: ЭКЕ а 65 

аппаратами: 

Е Но. 9 
Электропитание о > ют Кети. переменного; то- 

ка напряжением 220 В 

Температура, %С . от —10 до --50 
Относительная влажность при темпера- 
Уре 95 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

по физическим двух- и четырехпроводным цепям и комбиниро- 
ванным каналам дуплексную, избирательную и циркулярную гром- 
коговорящую связь руководителя с абонентами систем, работающих 
в режимах МБ и ЦБ, осуществляемую с помощью динамических и 
тгумостойких микрофонов, а также выносных или встроенных в 
пульты руководителей и абонентские аппараты громкоговорителей; 

телефонную связь руководителя с помощью двух микротеле- 
фонных трубок с абонентами систем, работающих в режимах МБ, 
ЦБ, и абонентами АТС, осуществляемую с пультов руководителей; 

вызов руководителем абонентов: 

АТС путем нажатия кнопки с последующим набором соответ- 
ствующего номера; 

станции системы ЦБ путем непрерывной посылки переменного 
тока частотой 50 Гц; 

станции системы МБ путем кратковременной посылки перемен- 
ного тока частотой 50 Гц; 

подключенных к линии громкоговорящей связи путем кратковре- 
менной посылки тонального сигнала частотой 600 Гц и последую- 
щего вызова голосом; 

вызов руководителя абонентами: 

системы МБ путем посылки прерывистого тонального сигнала 
частотой 600 Гц; 

системы ЦБ путем посылки непрерывного тонального сигнала 
частотой 600 Гц с прослушиванием его на громкоговорителе пуль- 
а: | 

АТС путем посылки периодического прерывистого сигнала ча- 
стотой 600 Гц с прослушиванием его на громкоговорителе пульта; 

подключенными к линии громкоговорящей связи путем посылки 
прерывистых световых фиксированных сигналов от каждого вызы- 
вающего абонента и кратковременного тонального сигнала часто- 
той 600 Гц ‹ прослушиванием последнего на громкоговорителе 
пульта руководителя; 
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принудительное отключение (перевод на ожидание) абонента 
АТС на время ведения переговоров по линиям громкоговорящей 
и телефонной связи; 

посылку руководителем вызова одновременно пяти абонентам 
громкоговорящей связи, объединенных в одну группу; 

циркулярную дуплексную громкоговорящую связь с пятью або- 
нентами, объединенными в одну группу, или с любыми пятью або- 


Рис. 2.25. Пульт руководителя Рис. 2.26. Пульт руководителя 
ПР-2 ПР-ЗК 


ТАБЛИЦА 2.20 


Пульт руководителя А Блоки 

у ру д циаразы ЗИП оди-| Эксплуа- 
Б = . : НОЧНЫЕ тационная 
= = = Е 5 докумен- 
Е = < = и _ тация для 
= = ее В Зы о 
2 5: | Я ее - 

= ы (> = |5 р = 

РЕ Ее В) м | че ая от М а 
р а Се оо ыы | БЕ | 2 | 5 
о [89 [ай р. [м © Е ФО оо т = > Е = 
ыы | В | 7% ЯВ | ва | #8 |589] 98| 5< Я И 5 = 
| — 20 и — 1 | Е бы. Ч | 20 
1Б 1 — — — 20 — — 1 1 1 10 1 10 
2А| — 1 — — 10 — — 1 1 1 10 1 10 
2Б — 1 — — й — — 1 1 1 8 — т 
ЗА — —- | — 5 о — 1 — 1 5 | 5 
ЗБ| — — 1 — 3 2 — ] О Э 1 3 
де === В 1 5 2 1 1 — 1 5 1 5 
5 | — — — — 2 — — — ре — 2. — 2 


* Пульт ПР-| отличается от пульта ПР-2 только числом кнопок громко- 
говорящей связи. 
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нентами из различных групп при ведении передачи с динамичес- 
кого микрофона и с десятью абонентами при ведении передачи с 
шумостойкого микрофона; при циркулярной связи абоненты между 
собой не соединяются; 

посылку прерывистого сигнала частотой 100 Гц) занятости 
пульта руководителя циркулярной связью, прослушиваемого все- 
ми остальными абонентами, посылающими вызов занятому пульту. 

Комплектация оборудования приведена в табл. 2.20. Аппарату- 
ра выпускается в виде отдельных приборов, параметры и конструк- 
ция которых приведены в табл. 2.21. 


Рас. 2.28, Е аппарат Рис. 2.29. Приемный аппарат ПА 


й связи 


елефонно 


вной т 


Аппаратура операти 
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пи ити же- 


Блок пита- 
ния БЭП-3 


2.30. 


Рис. 


Блок для настройки 


2.31. 


Рис. 


и контроля ПНК 


ел 1. «В 4-46 6ь2 2% =, >. 5 


Громкого- 


.32 


2 
воритель ГР-14 


ис 


5. 


бк = 
АМТС 
= © + — 
ФИЗИЧеекая цепь 
ии (+) _4 = бо четьрехпрововный 
| <” Ви канал 


(2к) Обихпробедный ВЧ канат 


Парная громкогоборящая 
СбЯ 36 


Рис. 2.33. Типовая структурная схема организации связи 
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ЕВЕ А ЕН ЗАКИ ПЕНИЕ РН ре НЕЕ АИ 


ТАЬ ЛИН А 2:21 


— 
Габариты, мм 


Наименование Тип Масса, И ь 
приборов (марка)! Шири-| Глуби- Е НЫ 
на на Высота 


Пульт руководи- | ПР-1 580 540 830 71,0) |Консольное с нач 
теля ПР-2 580 540 830 56,0 клонной панелью 
ПР-3 470 470 830 51,0 
ПР-3 436 ТИТ 247 20,5 |Панельное для 
встраивания в 
пульт 
Абонентский 
аппарат АА-1 263 258 164 6,0) |Настольно-настен- 
Приемный аппа- | ное 
рат ПА рэ 258 164 5,5 
Громкоговори- 
тель ГР-14 182 85 120 1,5 |Настенное 
Блок электропи- 
тания БЭП-3 276 250 207 11,0 ППанельное, кре- 
пится к горизон- 
Прибор для на- тальной плоскости 
стройки и конт- 
роля ПНК 20 300 176 9,0 |Переносное 


УНИФИЦИРОВАННАЯ АППАРАТУРА СВЯЗИ ТИПА «ЛЮТИК» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Унифицированная аппаратура связи типа «Лютик» предназна- 
чена для обеспечения рабочих мест стационарных объектов внут- 
ренней телефонной и громкоговорящей связью, связью с абонен- 
тами и станциями РТС системы МБ, ЦБ и АТС любой системы, а 
также радиосвязью с помощью коротковолновых радиостанций. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Число вариантов { пультов по количеству 


включаемых линий : я о Си от ле, ЕЯ 

Количество линий для связи: ПС-8_| ПС-16 | ПС-24 | ПС-30 
громкоговорящей . ее 8 16 24 30 
телефонной: ЗЕ 24 30 


унифицированных для работы 
со станциями РТС системы МБ, 
ЦБ и АТС любой системы . р 4 6 6 
для работы с КВ радиостан- 

циями в режиме радиопереда- 

чи, а также МБи ЦБ . . 1 2 3 4 
то же, в режиме радиоприема, 
а также МБ и ЦБ 
то же, в режиме МБ и ЦБ 


К м 
ны 
|“) 
{®.®) 


' Все варианты могут иметь вертикальное (В) и горизонтальное (Г} рас- 
положение панелей пультов. 
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Максимальное число включаемых ли- 
ний телефонной квязи: 
а) абонентских, работающих в 
режиме МБ и ЦБ о ал 
соединительных. со станциями 
РТС системы МБ, ЦБ и АТС лю- 
бой системы р Е ры: 
6) радиопередачи через блок 
БРК-1|, пульт ПДУ-1 и блок 
БДУ-1 
радиоприема через пульт `ПДУ-1 
абонентских, работающих в ре- 
жиме МБ и ЦБ Ре а 
соединительных со станциями 
РТС системы МБ, ЦБ и АТС лю- 
бой системы 
Максимальное число линий тромко- 
говорящей связи 
Допустимый уровень окружающего 
итума, не более, дБ Я Е 
Сопротивление шлейфа абонентской 
телефонной линии связи, работаю- 
щей в режимах, не более, Ом: 
МБ 
ЦБ 


То же, громкоговорящей связи, Ом Е 


Рабочий диапазон частот, Гц 


Усиление по напряжению на одной 
из частот 450—600 Гц, не менее, дБ 
Максимальная выходная мощность, 
не менее, мВт. 

Частотная характеристика. В диапазо- 
не. частот, дБ ре 
Коэффициент нелинейных  искаже- 
ний, не более, 4% 


Плавная регулировка усиления в 
пределах, дБ ЕО 


Электропитание 


Ви 


3000 
1100 
1100 


д связи 


рящая 


УМ-1 | УТ-1 УМ-2 | УП-М 


300— |300— | 300—| 300— 
3400] 3400] 4000] 4000 


д [а | 48 

== 11 40 ] 
ЗЕ За 3:0: 5310910 
10 7 7 10 
И В ОЙ 4 


от иИСТОчЧнНиЕ 
тока напряжением 24 В-Е 


=10% 


ка постоянного 


144 Аппаратура оперативной телефонной связи 


Максимальный потребляемый ток, А: 
пультами: 
к нор 1 
ПС-16, ПС-24 и ПС-30 - ка 
испытаний линий (ПИТЛ). . 0 
стативами коммутации: 
громкоговорящей связи 
(СКГС) те 
телефонной связи (СКТС) 
Источник вызывного тока 


< бо 


от источника постоянного 
тока напряжением 24 В- 
=10% через преобразова- 
тель 
Напряжение вызывного тока, В. . 80=20% 
Температура, °С, при которой рабо- 
тают: 
пульты: 
116-95, 51-16: ПС.-24 , >: от —10 до +50 
о от — 10 до -+35 
статив коммутации громкоговоря- 
щей связи (СКГС) и пульт ис- 
пытания линий (ПИТЛ). . . от 5 до +40 
статив коммутации телефонной 
связи (СКТС) о я от 5 до 30 
Относительная влажность, не более, 
4%, при которой работают: 
пульты: 
ПЕ 16. НС:24-_ 80 
О 98 
статив СКГС и пульт ПИТЛ . 80 
стативе СК = 95 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

параллельную работу до четырех пультов по одним и тем же. 
линиям; 

выбор линии для "телефонной связи, радиопередачи и радио- 
приема; 

световую сигнализацию подключения к пульту выбранной ли- 
нии; 

двустороннюю телефонную связь и одновременный прием вы- 
зова по другой телефонной линии или вызова голосом по ЛИНИЯМ 
для громкоговорящей связи; 

усиление телефонных разговоров с помощью телефонного уси- 
лителя; 

световую и звуковую сигнализации поступающих вызовов: 

блокировку и сигнализацию блокировки линий ог станций РТС 
системы ПБ и АТС любой системы; 

сигнализацию о подаче высокого напряжения на радиопередат- 
чик; 

сигнализацию о подключении линии радиоприема; 

ведение с микротелефона или гарнитуры радиопередачи и ра- 
диоприема в полудуплексном и дуплексном режимах; 

раздельный прием и передачу по радиолиниям; 


ТАБЛИЦА 2.55 
Габариты, мм 


Количество, 
Наименование оборудования Номер чертежа шт Масса, кг 
` Ширина Глубина Высота 
мы—ммжБныъъУ н ьъ ии 
Пульт связи: | 
ПС-8В ЦГ2.390.000Сп | ‘С вертикальным расположе- 16 
ПС-8Г ЦГ2.390.020Сн Г нием панелей 
ПС-16В ЦГ2.390.001Сп В зависимо- } | | 
ПС-16Г ЦГ2.390.019Си сти от ко- 310 230 400 18 
ПС-24В ЦГ2.390.002Сп личества | С горизонтальным расположе- 20 
ПС-24Г ` |ЦГ2.390.018Сп связей р нием панелей 
ПС-30В | ЦГ2.390.003Си } 
ПС-30Г ЦГ2.390.017Сп 400 230 310 22 
Статив коммутации линий телефонной связи|ЦГ2.116.002Сп 1 | 400 
на 64 линии (СКТС) | 749 450 1856 
Статив коммутации линий громкоговорящей | 1Г2.116.001Сп 1 300 
связи (СКГС) 
Пульт испытаний линий телефонной и гром- ЦГ2.7Р2.006Сп а 542 340 268 20 
коговорящей связи (ПИТЛ) 


Блок релейной коммутации тина БРК-1! — — 
Пульт дистанционного управления типов: 
ПДУ-П — — 
БДУ-1! — — 
Корпус настольный для пультов с располо- 
жением панелей?: 
вертикальным ЦГ4.106.007Сп 
горизонтальным ЦГ4.106.008Сп 
Тумбочка для пультов с расположением па- По одному 
нелей?: на каждый 
вертикальным ЦГ4.135.162Сп пульт 
горизонтальным ЦГ4.135.161Сп 


Г| 


[| 


И Иа АНИ 
' Поставляется по отдельному заказу при организации радиосвязи. 
? Поставляется по отдельному заказу. 


И5Ба> ионаэрленому--онбнемюн: еаАледециу 


СУТ 


ТАБЛИЦА 2.23 


д——— 


Номер чертежа для 


Е Ув стативов 
Наименование Количе нь И ПУтОВ, Ва ВЫХ а 
комплекта СТВО КОМП- 


лево В ПС-8В | ПС-16В ПС-24В ПС-30В 
ПС-8Г | ПС-16Г ПС-24Г ПС-30Г СКТС СКГС 


Комплект принад- 1 ЦГ4.072.002Сп |ЦГ4.072.003Сп ЦГ4.072.004Сп |ЦГ4.072.005Сп ЦГ4.072.006Сп |ЦГ4.072.007Сп 
лежностей 


Эксплуатационный 1 . |ЦГ4.070.048Сп |ЦГ4.070.048Сп |ЦГ4.072.048Сп |ЦГ4.072.048Сп ЦГ4.070.046Сп |ЦГ4.070.047Сп 
комплект запча- 


стей ЗИП-А 


Формуляр 1 ЦГо.231.001Ф |ЦГО.231.001Ф |ЦГО.231.001Ф ЦГо.239.001Ф |ЦГ2.116.002Ф ЦГ2.116.001Ф 
Комплект эксплуа- 


тационной доку- 1 ЦГ4.079.029Сп |ЦГ4.079.031Сп |ЦГ4.079.032Сп ЦГ4.079.033Си |ЦГ4.079.027Си ЦГ4.079.028Сп 
ментации' ЦГ4.079.034Сп |ЦГ4.079.035Сп ЦГ4.079.036Сп |ЦГ4.079.037Сп 


Эксплуатационный 


комплект запча- на 10 ЦГ4.070.057Сп 
стей ЗИП-1 пультов 


«ва э — — — — ЦГ4.070.055Сп 
ие 


— 


— — Е - — [44.070-056Си 
Групповой комплект 1 на 9 — — ЦГ4.070.059С п 
запчастей! ЗИП-2 стати- 
вов 
1 на 3 — — 


с = ех 1Г4.070.060Сп 
статива 


р ————————0Д0 


1 Количество оговаривается заказчиком, 


971 


изна> ионнофэцэ1 ионаилеЯэно еАА1еаенциу 
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регулировку уровня радиоприема; 

сигнализацию занятости телефонной или радиолинии на парал- 
лельно включенных пультах: 

выбор линии для громкоговорящей связи: | 
сигнализацию 0 подключении линии для громкоговорящей 
связи; 

двустороннюю громкоговорящую связь и одновременный прием 
вызова по телефонной линии; 

индивидуальную, выборочную до десяти или групповую, но не 
более чем с тридцатью абонентами циркулярную связь; 

сигнализацию вызова на циркулярную связь, независимо от за- 
нятости, по индивидуальной линии для громкоговорящей связи; 

регулировку уровня приема по линиям для громкоговорящей 
связи как при ‘индивидуальной, так и при циркулярной связи; 

односторонний громкоговорящий прием по линиям междугорол- 
НОЙ связи; 

автоматическое отключение линии связи при выборе другой 
ЛИНИИ. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены 
в табл. 2.22. Количество комплектов запчастей, принадлежностей 
и эксплуатационной документации приведены в табл. 993. Пуль- 
ты связи ‘и стативы выпускаются в напольном исполнении, а пульт 
испытаний — в настольном исполнении. 


2.6. Аппаратура оперативной связи 


СТАНЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ТИПА сС0С-30М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Станция оперативной связи типа СОС-30М предназначена для 
организации оперативной телефонной и громкоговорящей связи на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных отраслей 
народного хозяйства. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество рабочих мет... о 2 
Емкость станции, ‘линий: 
прямых абонентов ЦБ или устройств дуп- 


лексных переговорных (УДП) бег 30 
из них выделенных абонентов а >, 
соединительных к станциям АТС или РТС си- 
стемы ЦБ. А т. 5 
соединительных к станциям АТС и РТС си: 
стем ЦБ и МБ И сыт ВЕ 
Проводность всех линий . Жо 


Сопротивление шлейфа линий, не более, Ом: 
абонентских с любым телефонным аппаратом 2000 
абонентской с телефонным аппаратом типа 
11-170 или аналогичного . . ‹. . ‹. с 9000 
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соединительной и абонентской при громкого- 


ворящей и циркулярной связи . . . . 1500 
Рабочий диапазон частот, Ги . . . х . 3300—3000 
Мощность на выходе усилителя громкоговорите 
ля, не менее, мВт : 109 
Выходное напряжение на зажимах. усилителя, не 
- менее, мВ 2300 
Неравномерность частотной характеристики В диа- 
пазоне частот, не более, дБ . . 15 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % 15 
Электропитание . . . . . . от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В= 
+10 через собственный 
блок электропитания с вып- 
НЫ напряжением 


60 Т6В и током 3 А, рабо- 


тающий с аккумуляторной 
батареей в режиме непре- 
рывного подзаряда 

Максимальная мощность, потребляемая 

от сети 127/220 В, не более, В.А . . 80 

Источник вызывного тока . . . от сети 127/220 В через по- 
нижающий трансформатор, 
а при пропадании напряже- 
ния сети — от генератора 
вызывного тока, работающе- 
го от источника постоянно- 
го тока 60 В 


Напряжение вызывного тока, В . . . . . 170—100 
Температура, °С о ОТД З5 
Относительная влажность, % АЕ И до 80 


Схема станции обеспечивает: 

подключение пяти абонентов УАТС как прямых абонентов стан- 
ции СОС по совмещенным линиям; 

двустороннюю телефонную связь с любого рабочего места раз- 
дельно им одновременно; 

дуплексную громкоговорящую связь; 

переход с телефонной на громкоговорящую связь и обратно; 

дуплексную громкоговорящую и телефонную связь с абонента- 
ми станций АТС и РТС систем ЦБ, МБ по соединительным ли- 
ниям; 

полную или выборочную связь; 

громкоговорящую связь совещаний не более чем с тремя або- 
нентами; 

подключение магнитофонов к обоим рабочим местам пульта для 
ваписи разговоров. 


Комплектация и конструктивные данные станции приведены в 
табл. 2.24. Пульт и статив выпускаются в напольном исполнении. 
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ТАБЛИЦА 2.24 


Габариты, мм 


Наименовгние Количе- Масса, 
оборудования Номер чертежа | ство ‚ шт. | Шири- | Глуби- КР 
на та Высота 
110 
Статив РВ2.110.061 1 782 440 2240 300 
Устройство дуп- |РВ2.189.013 5 — — — — 


Пульт РВ2.103.027 1 1450 745 915 
лексное пере- 
говорное 
(УДП) 

Магнитофон — 

МН-61 

Телефонный ап- |РР2.182.150Сп 
парат абонента 
типа ТА-68 
(ЦБ) 

Измерительный — 
прибор комби- 
нированный ти- 
па: 21435 

Запасные части, |РВ1.220.0273И 
инструмент и 
принадлежно- 
сти 

Эксплуатацион- РВ1.220.017ЭД 
ные документы 


ТА ИБ 


ие 
ИАкк. батарея 


Рис. 2.34. Функциональная схема СОС-30мМ 
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СТАНЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ТИПА СОС-60 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Станция оперативной связи типа СОС-60 предназначена для ор- 
ганизации оперативной телефонной связи на предприятиях, в Ут 
‘реждениях, а также в службах скорой помощи, пожарной охраны, 
милиции и других отраслях народного хозяйства. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество рабочих мест... . 
Емкость станции, линий: 
прямых абонентов 6, 
выделенных абонентов ыы 2 
соединительных к АТС или РТС системы ИБ 6 
соединительных к однотипным станциям . 4 
соединительных к спецслужбам 3 
Проводность всех линий 7 
“Сопротивление шлейфа, не более, Ом: 
линий прямых абонентов: 


при телефонной связи . . . . . . 3000 

при пиркуАВНО или громкоговорящей 

связи 2 : о 1800 
соединительных линий: 

к АТС или РТС системы ЦБ . . . . 100 

к однотипным станциям осле ь 0000 

к епенолужбам № а.о - 1000 

‚Электропитание: 

станции . . . . . . . ОТ источника постоянного 


4 
тока напряжением 60 РЕ В 
абонентского переговорного уст- 
ройства . . . . . . . ОТ сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 


127/220 В, не более, В.А... . . . . 090 
"Температура, ее о Бе: СОТ ОЩО ЕЭС 
«Относительная влажность, Е а ох по: 50 


Схема станции обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь оператора с прямыми абонен- 
тами; 
то же, с абонентами АТС или РТС системы ЦБ по соедини- 
тельным линиям; 

то же, с однотипными станциями; 

связь абонентов ГТС с оператором по СЛ спецслужб; 

связь выделенных абонентов с любым абонентом станции; 

циркулярную передачу речи не более чем трем абонентам без 
“усиления; 
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циркулярную связь оператора или одного выделенного абонен- 
та со всеми абонентами с возможностью ‘исключения из общей цир- 
кулярной связи групп по десять абонентов: 

обслуживание другим оператором абонентов, не участвующих в. 
циркулярной связи; 

симплексную громкоговорящую связь оператора с основного ра-- 
бочего места не более чем с десятью абонентами, у которых уста- 
навливаются АПУ; 

контроль циркулярной передачи на громкоговоритель; 

запись приема и передачи, проводимых оператором на магни-- 
тофон, и дистанционное управление последним. 

Комплектация и. конструктивные данные станции приведены в- 
табл. 2.25. Пульт и статив выпускаются в напольном исполнении, 
а абонентское переговорное устройство —в настольном. 


АПУ 95/9еленные ТА 
абанЕн ть - 


Рис. 2.35. Структурная схе- 


ма СОС-60 
ТАБЛИЦА 295, 
Габариты, мм 
Наименование = Количест- Масса, 
оборудования -Номер чертежа | ‘зо, шт. Шири- Глуби- кг 
на на Высота 
——ыЫюьььЫь ьЪыьБ Ъ 
Пульт РВ2.118.034Сп 1 1330 7.75 992 110 ,0- 
Статив с четырь-|РВ2.118.045Сп 1 750 440 2140 257 ,0= 
мя съемными 
громоотводны- 
ми полосами 
Абонентское пе-|РВ2.118.004Сп 10 248 238 128 5 , 0» 
реговорное 
устройство 
(АПУ) 
Комплект запча- |РВ1.220.0243И 1 — — — — 
стей и инстру- 
мента 
Эксплуатацион- РВ1.220.024Эд р — —. — — 
ная документа- 
ция 


ПУЛЬТ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ТИПА ПОС-90 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Пульт оперативной связи типа ПОС-90 предназначен для орга- 


низации оперативной телефонной и громкоговорящей связи в уч- 
реждениях и на предприятиях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество рабочих мест на пульте . . . . 2 
Емкость пульта, линий: 
прямых. абонентов. ‘+. ее 88 
выделенных абонентов тр 
соединительных с АТС или РТС системы ЦБ 20 
Проводность всех линий . . . . ‹. . - 2 
Сопротивление шлейфа линий, не более, Ом: 
прямых абонентов при телефонной связи . 3000 
то же, при циркулярной или громкоговоря- 
щей связи - вех 1000 
соединительных линий к АТС или РТС систе- 
мы ЦБ. в 25 55-51200 
Рабочий диапазон частот, [т . =. д. . 200—4009 
Выходное напряжение сигнала В . . . . 0,3 
Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ р Е ВИ В 
Электропитание . . ... . . ОТ источника постоянного 
тока напряжением 60 Е В 
Максимальный потребляемый ток, не более, Анечка ю 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 
Вне более: ВОДЕ. он, -. 1000 
Источник вызывного тока . . . ют сети переменного тока 


напряжением 127/220 В че- 
рез понижающий трансфор- 
матор, а при пропадании 
напряжения сети — от гене- 
ратора вызывного ‘тока, ра- 
ботающшего от источника 
постоянного тока напряже- 


нием 60 В 
Напряжение вызывного тока, В г". ы г =^ ИО 100 
Температура, °С = . ют -15 до -35 
Относительная влажность, %. . . о. . . ДО 65==15 


Схема пульта обеспечивает: 

двустороннюю телефонную связь каждого из операторов с пря- 
мыми абонентами и с абонентами АТС или РТС системы ЦБ; 

дуплексную громкоговорящую связь операторов < прямыми або- 
нентами и с абонентами АТС или РТС системы ЦБ; 

полную или выборочную по десятковым группам циркулярную 
связь, осуществляемую оператором, с возможностью последующе- 
го индивидуального включения абонентов в циркулярную связь; 
при этом обслуживание абонентов, исключенных из циркулярной 
связи, производится оператором другого пульта; 

дуплексную  громкоговорящую связь совещаний, проводимую 
оператором не более чем с тремя абонентами; 

предоставление любым, но не более чем трем абонентам, участ- 
вующим в циркулярной связи, права на связь совещания; 

подключение магнитофона для записи переговоров между опе- 
ратором и абонентом; 
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предоставление выделенным абонентам всех видов связи, ‘пре- 
дусмотренных аппаратурой; 

световую и звуковую сигнализации входящих от абонентов вы- 
зовов. 

Комплектация и конструктивные данные приведены в табл. 2.96. 
Пульты и стативы выпускаются в напольном исполнении. 


Рис. 2.36; Структурная схема 


посС-90 
к 
З 
= 
5 
5 
З 
ТАБЛИЦА 2.26 
Габариты, мм 
Наименование Количест- Масса, 
оборудования Номер чертежа во, шт. | Шири- | Глуби- 
на на | Высота 
Пульт РВ2.103.026 7 1900 825 980 200 
Статив РВ2.110.033 1 780 440 2240 335 
Запчасти и ин- |РВ1.220.0263И 1 — — — — 
струмент | 
Техническая до- |РВ1.220.026ТО 1 — > га ее 
кументация 


2.7. Аппаратура усиления 
УСИЛИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТИПА УА-2 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель абонентский типа УА-2 предназначен для усиления 
токов звуковой частоты, поступающих в абонентские телефонные 
линии установок диспетчерской и оперативной телефонной связи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Типы станций и установок диспетчер- 

ской ‘и оперативной телефонной свя- 

зи, с которыми взаимодействует уси- 

литель. . . . . . . . о МИГ, «Кристалл», «Песков» 
и другие аналогичные 

Сопротивление абонентской линии, подключаемой 


к усилителю, не более, Ом ... . . . 9000 
Рабочий диапазон частот, Г. . . . 9300—4000 
Номинальный уровень входного сигнала, дБ . 2427,9 


Уровень сигнала, поступающего с усилителя на 
звуковую катушку громкоговорителя при частоте 


1000 Гц и нагрузке 6,5 Ом, дБ. . 0,43 
Частотная характеристика в рабочем диапазоне 
чаетол две и о: о. -. 2 офавномернаге 


допуском ==13 
Уровень собственных шумов на выходе усилите- 
УЕ ри а ИЗ ВИНЕ —26,1 
Электропитание . . . . . от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 


197/220. В, не более, В.А... .. .’. № 
Температура, С: от 5 до -40 
Относительная влажность при температуре --35°, 

% о ЕО: 55 
Габариты. (ширина, глубина, высота), ` мм . . 245Ж85Ж190 
аа де 0 


Схема усилителя обеспечивает: 

прием циркулярной передачи на динамический громкоговори- 
тель; | 

регулировку громкости приема; 

прием речи на микротелефонную трубку телефонного аппарата 
абонента. 

Усилитель выполнен в настольном исполнении. 


УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ТИПА УД-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель дуплексный типа УД-2 предназначен для усиления 
речи при передаче с динамического микрофона и приема на дина- 
мический тромкоговоритель при работе со станциями и с установ- 
ками диспетчерской и оперативной телефонной связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Типы станций и установок диспетчер- 

ской и оперативной телефонной свя- 

зи, с которыми взаимодействует уси- 

литель.. . . . . о. о. о 5 МИГ, «Кристалл», «Псков». 
и другие аналогичные 
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Рабочий диапазон частот, ГГ. . . . 3900—4000 
Уровень сигнала, дБ, на выходе усилителя прие- 
ма на частоте 1000 Гц и нагрузке 8,2 кОм при 
уровне передачи с абонентского аппарата —4,3 дБ 18 
Уровень сигнала, дБ, на выходе усилителя пере- 
дачи на частоте 1000 Гц при подаче на микро- 
фонный вход сигнала —78,5 ДБ: 
на линейных зажимах при подключении не 


более трех’ абонентов . . . о о. зы. т 
на циркулярном выходе . . . —14 
Электропитание . . . с у зу от источника постоянного 
тока напряжением 60 В 
Температура, °С. и лек. * 0-50-40 
Относительная влажность, Дота оо доб 


Схема усилителя обеспечивает: 

связь совещаний не более чем с ‘тремя абонентами; 

циркулярную связь не более чем со ста абонентами; 

громкоговорящую связь на стороне оперативного руководителя 
с: ‚любым прямым абонентом. 

‚‹ Комплектация и конструктивные данные усилителя приведень 
в табл. 2.27. Усилитель выпускается в настольно-настенном испол- 
нении. 


ТАБЛИЦА 2.27 


Габариты, мм 


Наименование Количест- Масса, 
оборудования Номер чертежа во, шт. |Шири- | Глуби- КГ 
на на Высота 

Усилитель дуп- |ШФ2.002.001Сп 1 192 92 210 3, 

лексный 
Микрофон дина- 

мический с 

входным сопро- 

тивлением не 

более 1 кОм — 1 — — — — 

Глава 3 
АППАРАТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗИ 
«Ф> 


3.1. Общие сведения 


Применяемая на железнодорожном транспорте и промышлен- 
ных предприятиях с разветвленной сетью железнодорожных путей 
аппаратура транспортной связи в зависимости от назначения и об- 
ласти применения делится на аппаратуру: 
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станционной связи; 

связи с тональным избирательным вызовом; 
дорожно-распорядительной связи; 
магистральной связи совещаний; 

поездной телефонной связи. 


Аппаратура станщионной связи наряду с комплектами аппара- 
туры КАСС-ДСП, КАСС-ДСЦ и парковой связи СДИС включает 
и коммутаторные установки, которые, кроме своего прямого наз- 
начения, могут быть использованы для организации оперативной 
связи на промышленных предприятиях и стройках. При подклю- 
чении к этим установкам соответствующих усилителей они обес- 
печивают громкоговорящую связь на стороне главного абонента. 

Аппаратура с тональным избирательным вызовом нашла широ- 
кое применение не только на железнодорожном транспорте, но и 
на предприятиях нефтяной, газовой, металлургической промышлен- 
ности, водном транспорте и в других отраслях народного хозяй- 
ства. Она может работать по воздушным и кабельным линиям 
связи, а также по двух- и четырехпроводным ВЧ и радиорелейным 
каналам и рассчитана на обслуживание до 39 промежуточных вунк- 
тов на участке протяженностью до 120 км. | 

В этой аппаратуре для тонального вызова используют семь фик- 
сированных частот: 316=3, 4304, 585-56, 7958, 1080-11, 
1470-15, 2000==20 Гц. Сигнал избирательного вызова состоит из 
двух импульсов вызывных частот, следующих друг за другом без 
перерыва с продолжительностью соответственно 0,8-0,1 и 1,6-0,2 с. 
Сигнал циркулярного вызова состоит из восьми импульсов фикси- 
рованных частот в следующей последовательности: 430, 316, 430, 
585, 795, 1080, 1470 и 2000 Гц. Выходное напряжение вызывных 
импульсов на нагрузке 600 Ом — ве менее 2 В. | 

Аппаратура дорожно-распорядительной связи применяется для 
организации связи между ‘управлением дороги и ее отделениями 
по четырехпроводлным ВЧ каналам ‹с диапазоном частот 300— 
2400 Гц, а также с местными абонентами по двухпроводным воз- 
душным и кабельным линиям связи по принципу «говорит один — 
слышат все». 

Для проведения совещания любого министерства и ведомства 
со своими периферийными предприятиями или организациями ис- 
пользуются средства связи, предоставляемые министерством связи 
на правах аренды, либо аппаратура магистральной связи совеща- 
ний, описанная в данной главе. Как и аппаратура с тональным 
избирательным вызовом, эта аппаратура также получила широкое 
распространение в нефтяной и газовой промышленности для орга- 
низации связи совещаний на магистральных трубопроводах. 

Средства внутрипоездной телефонной связи могут быть также 
использованы на предприятиях и стройках, где имеется сеть мест- 
ной радиофикации или распорядительно-поисковой связи. 

Приведенная в настоящей главе вводная аппаратура, в отли- 
чие от аналогичной аппаратуры, описанной в гл. 6, применяется 
только на электрифицированном железнодорожном транспорте. 

Вся аппаратура настоящей главы изготавливается для внутри“ 
ведомственного распределения. Для применения другими ведомства- 
ми требуется согласие МИС на поставку. 
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3.2. Аппаратура станционной связи 


КОММУТАТОР ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ ТИПА КПС-2/3 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Коммутатор перегонной связи типа КПС-2/3 предназначен для 
организации связи дежурного по станции или оператора с абонен- 
тами, находящимися на перегоне. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость линий: 


перепонной; СВЯЗИ”. с ое ео 
мчастковой- ВЯ о О 
Проводность и типы линий . . . двухтроводные воздушные 
или кабельные 
Электропитание . . . . ‹. . ОТ источника постоянного 
тока напряжением 24 или 
12 В 
Напряжение вызывного тока, В. . . . . 80-100 
Частота вызывного тока, ГГ. . . 16—75 
Максимальный потребляемый ток, не ‘более, А зо 
Относительная влажность, не более, 4$. . . 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 398Ж406жЖ176 
Са И о Каст, ЛЕ ЕН Б 


Схема коммутатора обеспечивает: 
связь главного кондуктора с дежурным по разъездным пунк- 
там при вынужденной остановке поезда на перегоне; 


связь работников пути, контактной сети и электромехаников 
автоблокировки при ремонтных работах. 


Коммутатор выпускается в металлическом корпусе и настоль- 
ном исполнении. | 


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ 
ТИПА УКСС-8 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Универсальный коммутатор станционной связи типа УКСС-8 
предназначен для организации любого вида связи держурного не- 
большой станции, расположенной на участках с любым видом тя- 
ги, со службами, а также для организации индивидуальной или 
циркулярной связи в цехах заводов и на стройках. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Емкость коммутатора, линий . .. . . . 8 


Проводность и типы линий. . . двухпроводные воздушные 
и кабельные 
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Сопротивление шлейфа линии, не более, Ом, при 
питании от батареи напряжением: 


24 В р р < Е Ра де к 1000 
12 В ПВ Вр о 5271300 
Электропитание . . . . . . т источника постоянного 
тока напряжением 24 или 
122 В 
Напряжение вызывного тока, В . . . . . 80—00 
Частота вызывного тока, ГЦ... . . 16—75 
Максимальный потребляемый ток, А. . . . 0,94 
Температура . . . .  Ффаботает при отсутствии 
резких колебаний темпера- 
туры 
Относительная влажность, не более, ф . . . 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 3402Ж406Ж178 
Аа и, чо. 16,5 


Схема коммутатора обеспечивает: 

групповую стрелочную или групповую оперативную связь; 

диспетчерскую поездную связь; 

связь энергодиспетчера; 

постанционную связь; 

индивидуальную связь; 

межстанционную связь со станциями РТС системы ЦБ или МБ; 

связь с другими коммутаторными установками системы ЦБ или. 

МБ; 
использование коммутатора для ‘организации избирательной свя- 

зи (поездной диспетчерской и постанционной, энергодиспетчера), 

для чего он дополняется приемниками избирательного вызова, изо- 

лирующими трансформаторами и другими элементами, не входящи- 

ми в комплект коммутатора; 

организацию громкоговорящей связи с помощью усилителя 
УКС-57М; 

световую сигнализацию входящего вызова и контроля разгово- 
ра. 

Организация всех перечисленных видов связи может быть осу- 
ществлена в любом сочетании при условии, что общее число линий 
не превысит восьми. | 

Коммутатор выпускается в металлическом корпусе и настоль- 
ном исполнении. 


Рис. 3.1. Схема соединений 
коммутатора УКСС-8 


Аппаратура станционной связи 159 


КОММУТАТОР СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ ТИПА КСС-20/30 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутатор станционной 


связи типа КСС-20/30 предназначен 


для организации различных видов телефонной связи на железно- 
дорожных станциях, а также для организации оперативной связи 
на промышленных предприятиях, стройках и в учреждениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость коммутатора, линий: 
стрелочной связи 
универсальных 

Проводность и типы линий . 


Сопротивление шлейфа линии, че бо- 
лее, Ом бр 
Электропитание 


Максимальный потребляемый ток, не 
более, А - 
Электропитание 


вызывного ‘устрой- 
ства р 


Температура 


Относительная влажность, не более, 


% 


Ре РИ Схема соединений 


коммутатора КСС-20/30 ЯРИЛЯ 
727/227 9 
ИИ ИДЕЕЙ 


Схема коммутатора обеспечивает: 
стрелочную связь; 


КСС-20 | КСС-30 
15 25 
5 5 
двухпроводные воздушные 
или кабельные 


1000 
от источника постоянного 
тока напряжением 24 В 


2 


от сети переменного тока 
напряжением 127/220 Ви 
частотой 50 Гц 

работает при отсутствии 

резких колебаний темпе- 
ратуры 


80 


(РОХРРИИР 
*2/7х2) 
71х76) 


стрелочную и оперативную связь одновременно; 
распорядительную станционную связь; 


деповскую связь; 


связь с другими коммутаторными установками по универсаль- 


ным соединительным линиям; 


посылку дежурным вызова одному или одновременно 


ким абонентам; 


несколь- 
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разговор дежурного с одним или одновременно с несколькими 
абонентами и переключение с одного вида связи на другой; 

организацию громкоговорящей квязи с помощью усилителя 
УКС-57М. 

Комплектация и конструктивные данные коммутатора приведе- 
ны в табл. 3.1. Статив имеет настенное исполнение, а пульт — 
настольное. | 

ТАБЛ ИА 31 


Габариты, мм 


Наименование Количест- Масса, 


Номер чертежа | 
оборудования 89, ШТ. |ШиринаГлубина| Высота| # КТ 


Пульт 301-00-005 1 350 406 178 13,5 
Статив 300-00-006 1 480 257 708 |53/65# 


1 В знаменателе приведены данные для коммутатора КСС-30. 


КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ 
ТИПА КАСС-6 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплект аппаратуры станционной связи типа КАСС-6 предназ- 
начен для осуществления служебной телефонной связи на проме- 
жуточных железнодорожных станциях, расположенных на участках, 
оборудованных диспетчерской централизацией (ДЦ). Возможно. 
использование комплекта на малых станциях участков, не имею- 


щих ДЦ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Емкость комплекта, линий: 


диспетчерской поездной связи 

энергодиспетчерской связи ито. 

служебной связи электромехаников. с 

перегонной связи 

постанционной связи и 

Проводность и типы линий . . ‹.  двухпроводные физические 

цепи или каналы ТЧ воз- 
душных, кабельных и ра- 
диорелейных линий 


Сопротивление пллейфа, не более, Ом: 
линии перегонной связи и проводов, включаемых в. 
„ПРС-65 Е Е а а О00 
линий остальных связей а 1000 


ТВ этом случае нет постоянного дежурства по станции, а устройствами 
связи пользуется начальник связи (ДС), когда он выполняет обязанности 
дежурного. 
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Входное сопротивление переговорного устройства на за- 
жимах изолирующих трансформаторов на частоте. 
1000 Гц составляет, Ом: 


при передаче . . о. . с 700—900 
при приеме .. . и о т 00 
Электропитание комплекта . . . от источника постоянного 


тока напряжением 24 В 
Максимальный потребляемый ток, не более, А. | 
Электропитание вызывного устрой- 


Ва, . от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
Температура . . . . . . . работает при отсутствии 
зезких колебаний темпера- 
| туры 
Относительная влажность, не более, ф. . . . . 80 


Схема комплекта обеспечивает: 

вызов и разговор диспетчера с квартирами обслуживающего 
персонала станции; 

соединение абонентов перегонной связи между собой и с або- 
нентами участковых станций; 

включение обходной цепи перегонной связи (ОПТС) для участ- 
ков с диспетчерской централизацией; 

включение поездной радиосвязи от шкафа радиопоездной связи 
ШРИС-62М; 


2 1002) * оо РИ — 
пля И Геи 
(хр 
М2Р7Р-62И } В "Т ЯРИЛИАТРЛЬ 
© 
— (5х2) | х | © 
днниен. ТЯ || ОА 
Их? х 
^- 127/229 Г — — 2745 
ра 71х76) 17 РНАОГТА ИЕРИСТА. ИРОРАЯ 
#71 | | у 
7 РИКОРТЕ ДАРИМ СРР МЕРИ 


ИДРИРТР. ИЕ 0РДЯ 6 


Рие. 3.3. Схема соединений 


при использовании пульта резервной связи ПРС-65 возможность. 
дополнительного включения. двух линий .межстанционной связи, 
трех линий стрелочной связи и одной линии линейно-путевой связи. 

Комплектация и конструктивные данные комплекта приведены 
в табл. 3.2. Релейно-вводный шкаф выпускается в ‘напольном, а. 
пульты — в настольном исполнении. Е чо’ 


6—77 
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ТАБЛИЦА 3.2 


Габариты, мм 


Наименование Количест- Масса, 


оборудования Номер чертежа | ъо, шт. | Шири-| Глуби- кг 
на на Высота 


Релейно-вводный 
шкаф 34345-00-00 1 790 450 1880 200,0 
Пульт: . 
дежурного 
оператора 
резервной 
связи 34346-00-00 1 350 4 
ПРС-65 34582-00-00 1 328 4 


КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ 
ТИПОВ КАСС ДСП И КАСС ДСЦ- 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплект аппаратуры станционной связи предназначен для ор- 
гатизащии связи дежурного по станции, а также на всех участ- 
ках железнодорожного и промышленного транспорта (тип ДСП). 
и на участковых и сортировочных железнодорожных станциях для 
организации связи дежурного по станции, блок-посту, станционно-. 
го маневрового, горочного и других диспетчеров (тип ДСЦ). Ап- 
паратура может быть применена на железнодорожных участках, 
электрифицированных на переменном токе. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


ДСП ДСЦ 
Количество вариантов аппаратуры по комплек- 


т бе а 5 9 
Проводность и типы линий. . . . . \Щвухтроводные 

| воздушные и ка- 

бельные линии 

Рабочий диапазон частот, Г. . . . . 9300—2400 
Входное сопротивление комплекта Ом . . до 20000 
Номинальный уровень передачи по цепям из- 
бирательной связи, дБ. . . . . . . 0 
Электропитание. . . . . . . . о ЮТ источника пос- 


тоянного тока на- 
‚ пряжением 24- 


—2,4 В 
Среднее потребление тока при работе по од- 
ной линии, А 
‚ при’ разговоре « о. «о. „с. оз #9 9,2 
при вызове ... ‹ . | 


Аккумуляторная батарея и подводящие прово- 
да должны рассчитываться на кратковремен- 
ВЫ ТОК: ВА м, ТТ Ио рае ч. АО, 


Аппаратура станционной связи `163 


Температура, °С Е Ч _ от`-ЁЕ10 до. +35 
Относительная влажность при темпер атуре 
м а до 80 


ТАБЛИЦА 3.3 


Количество комплектов в аппаратуре 
КАСС ДСП 


Назначение комплекта 


== и .8 К 
ее а над [а а мы 
$] = ОО а Вых 550% 
Я | Нд | ННа| НН ЫНА> 
ОО НЕВЫ. ИВИС 
Местная АТС 1 1 1 1 1 
РТС системы МБ и ЦБ = 4 4 = 4 
Избирательная связь 6 6_ 6 6 6 
Перегонная связь 2 2 4 2 2 
Стрелочно-оперативная связь 10 20 10 9 16 
Вызов квартир работников 
жд. — — -— рай 4 
И р ыы__——Ф— 
Итого | 23 | 33 | 25. | 23 33 


' При подключении квартир работников ж. д. количество цепей опера». 
тивнойи связи уменьшается соответственно количеству устройств УВК-66. 


ТАБЛИЦА 34 


Количество комплектов в аппаратуре КАСС ДСЦ 


^ ^ ^ 


Назначение = [3 ЗА ед Е Я 
комплекта ЗО = во 65 о я. 
на |а. ао @ |9 да ат 
4 - С) "а , + о 
в | в В | В -| 5 
я | 5а | 9а 55а | 558 
Местная АТС 1 1 1 1 1 1 
РТС системы МБ | 
и ЦБ = 4 4 4 278 8 
Избирательная НЕ = 
связь 6 6 - 6 612 12 - 
Перегонная | 
связь -2 2 2 4 4 2 
Стрелочно-опе- 
ративная связь | 10. 10 20 20 + 20 40 
Местная связь — 3 3 3.1 —. 6; 
Электромеха- 
ника —. 1 1 1 = 


Итого 
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В зависимости от модификации количество и тип цепей, вклю- 
чаемых в аппаратуру ДСП и ДСЦ, в - соответственно в 
табл. 3.3 и 3.4. мо & 

Схема аппаратуры обеспечивает: 

подключение одного выносного телефонного аппарата к цепям 
избирательной связи ДСП для переговоров работников ж.д.; 

подключение одного или двух телефонных аппаратов к цепи 
ноездной диспетчерской связи на участке с диспетчерской центра- 
лизацией (ДЦ); 
` возможность подключения обходной цепи перегонной связи 
ОЦПС, по которой абонент с телефонного аппарата на перегоне 
может вызвать телефонистку участка; 

организацию стрелочно-оперативной, перегонной связи и вызов 
жвартирных абонентов с помощью блоков БСО-1, БИС и устрой- 
ства УВК-66; 

подключение к цепям громкоговорящего оповещения: 

ведение радиосвязи. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры КАСС 
ДСП и ДСЦ приведены в табл. 3.5. Шкафы выпускаются в метал- 
лическом напольном, а пульт ДСП — в настольном исполнении. 
Блоки рассчитаны на установку в шкафах. 


ТАБЛИЦА 3.5 


Габариты, мм 
Количество, шт., 
для аппаратуры 


Наименование 5 < - Масса, 
оборудования }|Номер чертежа = Е ы В 
5. 
| дсп | дсц | | а 
к = г [2 
овиноииопеинаижишичишенр ии иене ВВ ЗИВЕЛВ ВВ ЗВ ЗЯСОДВВВВЕ ИВА ВЯ ИАЗЯЯ Иан 
"”ЕТка елейный 134828-00-00 1 До двух _ 
мя РВ 34782-00-00 — в зави- 790 1 450 11910 200 
у. симости 
| от схе- 
` | мы . . З 
Пульт тип? ДСП 134830-00-00 ` 2* |То же 343 | 358 | 165 15 
‘Станция связи | оф 
ЗЕ СПМ-1 . |134784-00-00  \ 750 | 820 | 925 | 
Блок стрелочно- ) ] 
оперативной 
связи типа 
БСО-1 34770-00-00 
Блок перегонной | 
ВИС, Е: 34770-00-00 К 
| -00- оличество опре- 
Дополнительный | деляется про- 153 36 161 282 11 
блок типа БД 134659-00-00 ектом | 
Устройство вызо- 
ва УВК-66 
квартир работ- | 
ников ж. д. М34347-00-00 
И, 


‚* Один пульт входит в комплект, второй — поставляется по отдельно* 
му заказу. ь 


Аппаратура станционной связи 165 


АППАРАТУРА ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ 
- НАЗНАЧЕНИЕ 


Алларатура четырехпроводной перегонной связи предназначена 
для организации оперативной связи между работниками, находя- 
щимися на перегоне, и дежурным по станции. Станции, ограничи- 
вающие перегон, должны быть оборудованы аппаратурой КАСС 
ДСП или КАСС ДСЦ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Максимальная протяженность участка перегонной связи, км . 20 
Количество одновременно подключенных для разговоров перегон- 
ных пунктов, не ‘более, шт. . о вы = 19 
Входное сопротивление ПГС в двухпроводном се окончании в 

диапазоне 300—3400 Гц, не менее, кОм . . . . . . 99 


В состав аппаратуры входят: 
станционный комплект перегонной связи и на два нап- 
равления; 


телефонный аппарат перегонной связи для наружной установки ^ 


(ТНП) или аппарат «Перегон» для. унифицированных релейных 
шкафов; 
телефонный аппарат «Перегон» для установки в помещениях; 
комплект аварийной связи в составе выносного телефонного ап- 
парата перегонной связи (ТНИВ) и выносного устройства. 


АПНАРАТУРА СТАНЦИОННОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ПАРКОВОЙ 
СВЯЗИ ТИПА СДПС 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура станционной двусторонней парковой связи типа 
СДПС предназначена для применения на станциях, вокзалах, гру- 
‚зовых дворах, звеносборочных базах, депо и промышленных пред- 
приятиях при организации связи между командирами и исполни- 
телямн технологических процессов, а также исполнителей между 
собой. | 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество модификаций аппаратуры . . . 2 
Тип модификации. . . . . ‹. Железнодорожная станци- 
онная и железнодорожная 
парковая 
Усилитель УТП-100: 
выходная мощность, Вт о № о 100 
выходное напряжение В. . . . . . 120 или 249 
диапазон частот, ГГ . . 60—8000 


хоэффициент нелинейных ‘искажений, не более 10 
напряжение на входе, не более, мВ: 


микрофонном р. т К о 

линейном ‚У ТГ 
Количество независимых входов усилителя: о 
микрофенный (оо 


магнитофонный г. 9 бое: 
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линейный . . Е о ые РЖ 1 
Количество стабилизированных частот паркового 
переговорного устройства для команд: 


вызывных и 8 
управления. . . ; . у - . о В 
Частоты команд, Гц: 
вызывных . . й об д с. ‹ 5 900 36600.5300 
управления. . и . с 4400, 6600 
Электропитание всей аппаратуры . от сети переменного тока 


напряжением А В 

Температура, °С, для: 

станционной аппаратуры . . . . . . от -5 до +40 

линейных устройств . .. . ‹. . ‹. ОТ- 5 до +50 
‘Относительная влажность, %: 

для станционной аппаратуры при температу- 

Ре ба . 80 

для линейных устройств при температуре. 30° 95 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

1) при организации парковой связи: 

двустороннюю связь между командирами и исполнителями, на- 
ходящимися в парках станции; командирами и машинистами ма- 
невровых локомотивов; 

разделение территории станции на независимые зоны оповеще- 
ния, содержащие одну фидерную линию громкоговорящего опове- 
щения и одну линию паркового переговорного устройства, и райо- 
ны, объединяющие три фидерные линии громкоговорящего опове- 
щения и три линии паркового переговорного устройства: 

двустороннюю связь между исполнителями в пределах района 
и оповещение по одному или трем фидерам района; 

исходящую связь с паркового переговорного устройства между 
исполнителями и машинистами маневровых локомотивов по раз-. 
решению, предоставляемому с пульта командира; 

циркулярную связь между командирами; | 

переговоры командиров с исполнителями и исполнителей меж- 
ду собой без трансляции или с трансляцией переговоров по сети 
промкоговорящей связи; 

одновременное ‘установление нескольких независимых соедине- 
ний между парами подключенных объектов; 

2) ‘при организации станционной связи: 

а) для командиров: 

передачу с пульта командира громкоговорящего сообщения ИЛИ 
вызов. голосом по каждому отдельному фидеру, ‘группе  фидеров 
или всем фидерам одновременно; | 

двустороннюю связь командиров с исполнителями, пользующи- 
мися парковыми, переговорными устройствами, по каждой из ли- 
ний этих устройств или по нескольким линиям одновременно с 
трансляцией или без трансляции разговоров по сети громкогово- 
рящей связи; 

вызов через соответствующие радиостанции машиниста локомо- 
тива н ведение двусторонних переговоров по радио с одновремен- 
ным подключением линий фидеров и переговорных устройств и 


ТАБЛИЦА 3.6 
ООО СО ООС ООС ООС "ООО ООО ООС ССОО ОЕ ЗАЛИВ 


Стойка ввод- 


Парковое 

Характери-| Стойка усили- | Выпрямитель Усилитель Стойка распредели- ных и защит- | Пульт коман- 

а. гелей СУ ВУПР-100 УТП-100 тельных устройств РУ | ных О диров ПК ее 
В 


- › р ` 


Назначе- |Размещение Электропита- | Усиление Оперативное соеди-| Размещение |Использова- |Посылка вы+ 
ние фидерных ние стойки разговор- нение линий ВВОДНЫХ, ние с уси- зова, веде- 
усилителей СУ, двух ных токов. командиров, испол-| испытатель- лителем ние пере- 
УТП-100 и стоек РУ и| Устанавли- нителей, радио- ных и за- УПК или в говоров и 
выпрями- четырех вается на станций, входов щитных составе ап- передачи 
тельных пультов ПК стойке СУ `’фидерных линий устройств паратуры громкогово- 
блоков с выпрям- или приме- громкоговорящего фидерных КАСС для рящих со- 
ВУП-100 ленным на- няется с оповещения и линий, ли- вызова и общений из 
пряжением выпрямите- трансляция разго- ний ППУ, переговоров парка 
РИ. лем ВУП-100 воров между линий командира 
24 В при командирами, ис- ‚ командиров 
нагрузке 10; полнителями и ма- и радио- 
Ти 0,3 А шинистами станций 
трех райо- 
нов 
Емкость Трехпровод- = —- Соединительных от — — — 
линий ные фидер- командиров — 5; 
ные с на- со стационарными 
грузкой: радиостанциями — 
100 Вт — 2; с ППУ — 3; 
шесть, входов фидерных 
200 Вт — усилителей — 3 
три г | 
Электро- От сети пе- От сети пе- От сети пере- | От источника по- — = Дистанцион“ 
питание ременного ременного менного .то- стоянного тока на- ное от ис- 
тока напря- тока на- ка напря- пряжением 27 В точника по- 
жением пряжением жением стоянного 
176—242 В 290 30 В 176—242 В тока напря- 
—60 жением 
30 В, пода- 
ваемого со 
стойки РУ 


а НЕРОН ООООО ООО ОООЕИА 


Примечания: 1. К стойке СУ может подключаться любое количество линий; при 


ляемая мощность не должна превышать 600 Вт. 
2. Для питания выпрямителей ППУ на стойку РУ подается переменный ток напряжением 220’ В. 


3. Пульты ПК выпускаются 
в составе аппаратуры КАСС. 
выпускаются в двух вариантах: ППУ для установки на территории парка; ППУВ -— для по- 


4. Пульты ППУ 
мещений. 


в двух вариантах: 


ПК-9 для самостоятельного применения; 


этом суммарная потреб- 


ПКПС-9 для применения 
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Рис, 3,4. Общая схема организации парковой связи на станции 
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эаздельным включением микрофона для передачи по фидерам и 
радиосвязи; 

входящую световую и звуковую сигнализации вызова на пульт 
командира с любой линии переговорного устройства или локомо- 
тивной радиостанции; | 

связь между исполнителем из парка и машинистом локомотива 
путем подключения на пульте командира стационарной радиостан- 
ции к соответствующей линии паркового переговорного устройства 
я контроль этих переговоров; 

подключение к занятой другим командиром фидерной линии, 
контроль наличия переговоров, участие в переговоре; 

вызов голосом и ведение переговоров с любым из командиров 
станции по линии немедленной коллективной связи и контроль пе- 
реговоров каждым из командиров; 

передачу команды «Отбой» по окончании переговоров по фиде- 
ру или по радио; 

разъединение ранее установленного соединения между испол- 
нителем и машинистом маневрового локомотива: 

дистанционное резервирование фидерных усилителей; 

6) для исполнителей: | 

поочередный вызов паркового переговорного устройства трех 
или двух командиров и машиниста локомотива ‘как по свободной, 
так и по занятой линии, ведение двусторонней связи с каждым 
командиром или машинистом с трансляцией или без нее переговоров 
по громкоговорящей сети; : 

передачу громкоговорящего сообщения по данному фидеру или 
по всем фидерам района, включая и занятый фидер; 

двустороннюю связь с другими исполнителями данного района; 

в) для машинистов локомотивов: 

поочередный вызов и ведение переговоров с двумя командира- 
ми по радио с использованием радиостанций типа ЖРУ, предназ- 
наченных для станционной связи. 

Технические данные отдельных элементов аппарата приведены 
з табл. 3.6. 

Комплектация аппаратуры определяется схемой организации 
станционной или парковой связи. Стойки выпускаются в наполь- 
ном исполнении, пульты командиров и паркового внутреннего пе- 
реговорного устройства — в настольном исполнении, а наружно- 
го — для укрепления на столбе. 


3.3. Аппаратура связи с тональным 
избирательным вызовом 


РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПОЕЗДНОЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ ТИПА РСДТ-1-63 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Распорядительная станция поездной диспетчерской связи с то- 
нальным избирательным вызовом типа РСДТ-1-63 предназначена 
для организации диспетчерской связи на железнодорожном транс- 
порте. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Канал связи. ‚ . ‚, $‹. ,‚ $. Физические воздушные и 
| | ` кабельные линии связи, ка- 
налы ВЧ и радиорелейных 
линий 
Количество самостоятельных диспетчерских кругов. |1 
Входное сопротивление в диапазоне частот 300— 
2400 Гц, не менее, кОм: 


при приеме . ЕО В Е, САО 

при передаче . : 1,5 
Уровень на выходе усилителя приема на частоте 
800 Гц при входном уровне —34,7 дБ, дБ . 0,87=2,6 


Усиление усилителя передачи на частоте 800 Гц, дБ 7,9=2,6 
Неравномерность частотной характеристики в диапа- 

зоне частот 100—2000 Гц, не более, дБ . 20—7 
Амплитудная характеристика на частоте 800 Гц пря: 
молинейна до уровня на выходе усилителя, дБ: 


о о о асан д. м2 СОЯ 

передачи . ОФ Лиса 40 1 
Внутреннее сопротивление, О. аа. аа ВО 
Электропитание . . ‚ ‚„ ‹‚„ с от источника постоянного 

тока напряжением 24-Е 
—2,4 В 

Мааксимальный потребляемый ток, не более, А. . 156 
Температура, °С ...... . . .  ют0Одо +50 
Относительная влажность, ф. . . . . . . 6515 


Схема станции обеспечивает: 

двустороннее усиление разговорных токов и громкоговорящий 
прием речи диспетчером; | 

‘посылку индивидуального, группового и циркулярного вызовов; 

возможность увеличения продолжительности посылки вызывно- 
го сигнала; 

контроль посылаемых вызывных частот и приема вызова: 


ТАИТ А. 3.7 


- Габариты, мм 


Наименование Количест- Масса, 


Номер чертежа ь би- 
оборудования во, шт. Ея Г ся И В 


Усилитель дис- 

петчера типа 

УД-3 541.11.01 1 280 125 229 4,0 
Датчик тональ- | 

ного вызова ь 

типа ДТВ-58М 529.00.30 1 380 270 260 14,3 
Педаль диспет- 

чера типа ПД-3 

со штангой! 441.11.70 1 178 63 38 0,8 


135 | 635 12 0, 


1 В числителе — габариты и масса педали, в знаменателе — штанги. 
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длительную’ посылку одной любой: вызывной частоты. а 
Комплектация и конструктивные данные станции ‚приведены в 
табл. 3.7. Датчик выпускается в настольном исполнении. 


РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ 
НА ДВА И ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТИПОВ РСДТ-2-61 
к И РСДТ-4-61 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Распорядительные станции диспетчерской связи с тональным 
избирательным вызовом на два и четыре направления типов 
РСДТ-2-61 и РСДТ-4-61 предназначены для организации диспет- 
черской связи на железнодорожном транспорте. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


РСДТ-2-61 | РСДТ-4-61 
Количество самостоятельных диспет- 
черских кругов А а. чак 2 4 
Каналы связи. .. . . , , физические воздушные и 


кабельные линии связи, ка- 
налы ВЧ. и радиорелейных 
к: линий 
Входное сопротивление в диапазоне частот 300— 
2400 Гц, не менее, кОм: 


ПВ Прем д: м. , о ыы С мА 1,5 
при передаче 3 
Напряжение на выходе усилителя приема на часто- 
те 800 Гц при входном уровне —34,7 дБ, В. . 23 


Уров ень на выходе усилителя передачи на частоте 


ВО лв ве 13=2,6 

Уровень на выходе микрофонного усилителя на ча- 

О РГ В А О оО 31,3 

Амплитудная характеристика на частоте 800 Гц пря- | 

молинейна до напряжения на выходе усилителя 

ПРИЕМЕ, В сме в а ао 35 

Уровень на выходе усилителя передачи, дБ. . . 13=52,6 

Уровень на входе микрофонного усилителя, дБ. . —502,2 

Регулировка усиления усилителя пе- 

редачи у ь . . с. «в з 0 Трехступенчатая на 5,2; 8,7 
и 13 дБ 

Электропитание . . . . ‚ . от источника постоянного 
тока напряжением 24-- 

| 52,4 В 

Максимальный потребляемый ток, не более, А. . 1,6 

Температура © а. от О9до +50 

Относительная влажность, ф. ... 65-15 


Схема станции обеспечивает: 

двустороннее усиление разговорных токов и громкоговорящий 
прием речи диспетчером; | 

посылку индивидуального, группового и циркулярного вызовов; 
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увеличение продолжительности посылки вызывного сигнала, 

кантроль посылаемых вызывных частот и приема вызова, 

длительную посылку одной любой вызывной частоты; р 

возможность подключения переговорно-вызывного устроиства 
механика к любому из направлений; | 

возможность резервирования рабочего комплекта оборудования 
стойки. | р 

Комплектация и конструктивные данные станции приведены в 
табл. 38. Стойки выпускаются в напольном, а пульт — в настоль- 
ном исполнении. 

ТАБЛИЦА 3.8 


О ии пы 


Количество, Габариты, мм 
шт. Й для 
Наименование Номер _ ы Е 
оборудования чертежа 12 = = 
' < $ < - 
Е 3 
= 
5 В = - д = 


Стойка диспетчер- 
ской связи типов: 


ДСТ-2-61 5926.00.28 1 = 88,0 
ДСТ-4-61 5926.00.29 т ы } 512 | 824 | 2500 |125.,0 
Пульт диспетчера р 


типа ПДТ-61 529.00.52 2 4 380 260 235 8, 
Педаль Е 

типа Д-3 со 

штангой 441.11.70 2 4 178 63 38 0, 


135 | 635 12 | 0,4 


1 В числителе — габариты и масса педали, в знаменателе — штанги. 


РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ 
НА ДВА И ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТИПОВ ПСТ-2-60 
| и псТт-4-70 


НАЗНАЧЕНИЕ | 
Распорядительные станции постанционной связи на два и четы- 


ре направления типов ПСТ-2-60 и ПСТ-4-70 предназначены для 
организации служебных переговоров станционных работников. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . 


Каналы связи . ._. . . Физические воздушные и 
т кабельные линии связи, ка- 
налы ВЧ и радиорелейных 


ЛИНИЙ 
Резонансная частота контуров приемников, Гц. . 1600-32 
Чувствительность приемников на резонансной часто- 
те, мВ: 
ВСЕ 50: (бб о = БТ О 


НО о се = Рам гие, © ве ВЫ 
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Ширина полосы срабатывания приемников при на- 
пряжении на входе 50 мВ, Гц. . . .... 290-199. 
Напряжение сигнала контроля вызова телефонистки, 


мВ & с: в 2 мн 800-300 
Электропитание о бед со ® от источника постоянного 
тока напряжением 24-Е 
| 24 В 
Максимальный потребляемый ток, не более, А. . 156 
Температура, °С . . .. . . . о о бТ0Одо 59 
Относительная влажность, 4ф. . . . . . . 06515 


Схемы станций обеспечивают: 

прием тонального вызова с линии; 

посылку в линию сигнала контроля прохождения вызова, 

посылку в линию индивидуального или циркулярного вызова; 

увеличение продолжительности посылки вызывного сигнала; 
контроль посылаемых вызовов; 

подключение переговорно-вызывного ‘устройства электромехани- 
ка к любой линии, а также вызов механиком телефонистки и лю- 
бого абонента по каждой из линий. 

Комплектация и конструктивные данные станций приведены в 
табл. 3.9. Стойки выпускаются в напольном, а пульт — в настоль- 
ном исполнении. 

ТАБЛИЦА 3.9 
а о А а ое 


Количество, Габариты, мм 

шт., для 
Наименование Номер = > Масса, 
оборудования чертежа > г. 5 х Кг 

= = В 

ы ыы = я 5 

= = 5. © о 

$) $ Е [5 Е: 

= Е = |5 [2 


Стойка постанцион- 


т ТИПОВ; | | | ее 
ПСТ-2-60 526.00.26 — | | , 
ПСТ-4-70 ‚ 1526.00.32 = 1 } 512 | 324 | 2500 |100. 
Кнопочный пульт 

типа ПК-61 520.00.51 1 — 318 159 143 2 
Рамка с кнопками 653.01.71 — 8 — — — — 


ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ПОЕЗДНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
И ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ ТИПОВ ППТ-66 Д И ППТ-66 п 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Промежуточные пункты поездной диспетчерской и постанцион- 
ной связи типов ПИТ-66Д и ППТ-66 предназначены для органи- 
зации связи поездного дислетчера с дежурным по станции данного 
диспетчерского круга и для служебных переговоров работников 
всех служб. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Каналы связи. физические воздушные и 
кабельные линии связи и 
каналы ВЧ и радиорелей- 
т ных линий 
Входное сопротивление в диапазоне частот 300— 
2400 Гц, не менее, кОм: 


при приеме. .. .... ТР 15 

вон, передаче. ом де 10. _ 
Частота тока генератора, Г. о 1600 
Напряжение частоты генератора, В . 312-254 


Напряжение на выходных обмотках колебатель- 
ного контура при подаче на вход промежуточно- 
то пункта напряжения 400 мВ синусоидальной 
формы резонансной частоты, не менее, мВ . . 700 
Чувствительность по’ напряжению на входе про- 
межуточного пункта по вызывным импульсам, мВ: 


’ первому 40—70 
“второму ^ ТТ. 50—80 
Полоса пропускания, не менее, % .. 4,5 


Коэффициент защищенности от соседних вызыв- 

ных частот от второй, третьей и пятой гармоник, 
р м ‚3 
Частотная характеристика усилителя, мВ, проме- 
жуточного пункта при приеме и подаче на вход 
напряжения 100 мВ для линий длиной 80—190 км 

и частот, Гц: 


300. Г ОРУТ > Бр... © < 210 
О осла 0 ПИ 


Частотная. характеристика усилителя, мВ, проме- 
жуточного.: пункта при передаче и подаче на вход 
напряжения 30 мВ для линий длиной 80—190 км 
и частот, Гц: 


ТР р КА АО | | 
а ме < 250 30% 
2400. . 1100 


Амплитудная характеристика усилителя, мВ, на 
частоте 800. Ги: | 
при приеме и подаче на вход напряжений, 


мВ: 
ВО 7 к фа р а й г’: О 
500 . . оне ео. ОИ ДР О) 0 
И о 000 30% 
1000. . ее фа ор а. 16000 

при передаче и подаче на вход напряжений, 

мВ: 
30. - Пе М ве. 800 
50 . а ов оды 1400. 230% 
80. ь ое Зе чт а а А. 

Электропитание . я . : $ от источника постоянного 


тока напряжением 6; 12 
или 24 В для аккумулятор- 
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ных батарей и 6В для ба- 
тарей из сухих элементов. 
Максимальный потребляемый ток, МА, при пита- 
нии от батареи: 


аккумуляторной г. 160 

из сухих элементов о о В 80 
Температура, °С : а. от 0 до +50 
Относительная влажность, $ о с бо 5655 


Схемы пунктов обеспечивают: 

прием индивидуального, группового и циркулярного вызовов с 
распорядительного пункта; | 

передачу в линию контрольного сигнала приема индивидуаль-- 
ного вызова; | 

увеличение продолжительности посылки сигнала вызова; 

усиление вызывных и разговорных токов; 

посылку вызова на распорядительную станцию постанционной 
СВЯЗИ. 

Комплектация и конструктивные данные пунктов приведены в 
табл. 3.10. Промежуточные пункты выпускаются в настенном ис- 
полнении. | 

ТАБЛИЦА 3.10 


Количество, Габариты, мм 

шт., для 
Наименование Номер = =. Масса, 
оборудования чертежа < = 5 < о КГ 

(<>) = — 
1 т = а [5 

Е | о. о о 

= = = Е Я 

= Е = г [5 


Приемо-усилитель- 
ное устройство: ти- 


па ПРУ-66 529.00.74 1 1 195 |5185 295 | 6,0 
Телефонные аппара- й 
 ТАД 552.20.9 1 
ТАД-66 2.20.91 — 
ТАП-66 1552.20.90 — 1 243 | 210 | 145 | 1,6 
Ящик для сухих 
элементов 662.11.19 1 1 400 125 224 2-0: 


ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЕЗДНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ | 
И ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ ТИПОВ ПТИВ-66Д И ПТИВ-66 И 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Приемные устройства поездной диспетчерской и постанционной 
связи типов ПТИВ-66Д и ПТИВ-66П предназначены для органи- 
зации связи на железнодорожном траспорте при совместной рабо- 
те < аппаратурой станционной связи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Каналы связи. . . . . ‹. ›, Физические воздушные и 
| кабельные линии связи и 
каналы ВЧ и’радиорелей- 

ных линий 

Входное сопротивление в диапазоне частот 300— 


2400 Гц, не менее, кОм... 10 
Частота тока генератора, Гц . и. (600 
Напряжение частоты генератора, в . =, 


Напряжение на выходных обмотках колебатель- 

ных контуров при подаче на вход приемника на- 
пряжения 400 мВ синусоидальной формы резо- 
нансной частоты, не’ менее, мВ . . 700 
Чувствительность по напряжению на входе при- 
емника, мВ, по вызывным импульсам: 


первому . и в 40—70 
второму и. 90-80 
Полоса пр опускания, не менее, % . . 45 


Коэффициент защищенности от соседних `выЗыВ- 
ных частот от второй, третьей и пятой гармоник, 

не менее 3 
Частотная характеристика усилителя, мВ, прием- | 
ного устройства’ при приеме и подаче на вход 
напряжения 100 мВ для линий длиной 80—120 км 

и частот, Гц: 


200: “2: мы в. зе ва а 9 
800 900 `-+30% 
2000 . . 300 


Амплитудная характеристика усилителя, мВ, ‘при 
приеме вызова на частоте 800 Гц для линий дли- 
ной 80—120 км и подаче на вход напряжения, 


мВ: | - 
Об с м > бо № ве в 20 
Зы. о м т 2 № вх 9% 
00: Ай в а О а ле =. 190 30% 
700 о о. а А 5 | 
1000 лось, 6 100 
`° Электропитание . . . . . . ОТ источника постоянного 
| тока напряжением ‘24 В 
Максимальный потребляемый ток МА . . . 100 
Температура, °С. п с в С ОТО до 50 
Относительная влажность, о о 65=15 


Схемы устройств обеспечивают: 

прием индивидуального, группового и циркулярного вызовов с 
распорядительной станции; 

посылку тонального вызова на распорядительную станцию по- 
®танционной связи; 

усиление вызывных токов. —_ 

‘Конструктивные данные пунктов приведены в табл; 3.11. Уст- 
ройства выпускаются в настенном исполнении. 


Дорожно-распорядител ьная аппаратура ДРС-69 


Габариты, ММ 


Номер 
чертежа 


Наименование 
оборудования 


Ширина Глубина 


Высота |. 


РИ 


ТАБ. ТИ НАЗ 


Масса, 
кг 


Устройство при- 
емное типов: 
ПТИвВ-66Д 


552.20.96 } 
ПТИВ-66П 


5052.20.98 


3.4. Аппаратура дорожно-распорядительной связи 


типа ДРС-69 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Алпаратура дорожно-р аспорядительной связи 


предназначена для организации связи 


подключать местных абонентов. 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Каналы связи: 
между управлением дороги и от- 
делениями, а также между отде- 
лениями . . о. 


между аппаратурой и местными 
абонентами вые: © 


типа ДРС-69: 


управления дороги с отде-. 
лениями и отделений между собой. Аппаратура позволяет 


акже 


Ра 


высокочастотные чет ырех- 
шроводные 


двухпроводн ые, организо- 


ванные по кабельным и 
воздушным линиям 


Диавазон передаваемых частот высокочастотных 
каналов, Гц о 
Применяемые вызовы 


Частоты тонального вызова, Гц хх Ва 
Входное сопротивление распорядительной станции 
в диапазоне частот 300—2400 Гц, Ом 
Усиление распорядительной станции на частоте 
ОО ПИ. ДБ а о И ен 
Неравномерность частотной характеристики в диа- 
пазоне частот 300—2400 Гц, не более 


Переходное затухание между входами и выхода- 
ми на частоте 800 Гц, дБ. И РИ 
Уровень на выходе усилителей местных абонентов 
на частоте 800 Гц, дБ: 

1-го усилителя 

2-го усилителя . 

3-го усилителя . 

4-го усилителя 


300—2400 
тональный, 
селекторный 
50, 800 и 2300 
600-20% 

0,87 1,74 


—2,61==0,87 
от усиления 


—43,5 
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Входной уровень, дБ: 
Ти 2-го усилителей . . . . . . ‹ 8 
3 и 4-го усилителей . . —17,4 
Амплитудная характеристика прямолинейна. до 
уровня на выходе усилителя, дБ: 
местных абонентов | Е Е 
дорожной связи. 3,5 
Уровень на выходе усилителя передачи дорожной 
связи на частоте 800 Гц при уровне на входе 


—34,8 дБ . . 7”. з 
Напряжение источника прямого управления !, |5 
по линиям: 
удаленных абонентов. . ‚ . . . . 4020$ 
местных абонентов. . . 20=20% 


Напряжение источника селекторного ‘вызова, не 
менее, В, по линиям: 


удаленных абонентов . . . . . . . 160 
местных абонентов. .. . . . . . 80 
Электропитание . . . . . . ©Т источника постоянного 
тока напряжением 24- 
59,4 В 
Максимальный потребляемый ток, А. Е 7, 
Температура, °С. О в 
Относительная влажность, И == 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

громкоговорящую связь дежурного диспетчера по дороге (ДГП) 
со всеми абонентами, кроме включенных в междугородный комму- 
татор, по принципу «говорит один — слышат все»; 

включение в распорядительную станцию двух каналов ВЧ по 
четырехпроводной схеме; 

включение одной линии местных абонентов и одной линии уда- 
ленных абонентов; 

посылку в линию ДГ индивидуального, группового и цирку- 
лярного вызовов с получением контроля вызова; 

«перебой» ДГИ всех абонентов, включенных в сеть дорожной 
связи; 

подключение усилителей ДГП для переговоров к другим ДГИ 
с возможностью посылки сигналов обратного управления, а также 
подключение к линии телефонного аппарата ДГИ; 

подключение старшего ДГП к кругам ДГИ с правом разговора 
и посылки сигналов обратного управления всем абонентам; 

подключение к усилителям ДГП директорских коммутаторных 
Установок (или телефонных аппаратов) с правом посылки сигналов 
обратного управления; 

включение громкоговорящей установки дежурного по отделе- 
нию в линию местных абонентов; | 

‚световую и звуковую сигнализации перегорания предохраните- 
лей и других неисправностей вызывных устройств. 


' Прямое управление (вызов) производится как распорядительной, так и 
исполнительной станцией; разговор между ними не прерывается. Обратное 
управление осуществляет распорядительная станция; в случае поступления 
вызова со стороны исполнителной станции распорядительная имеет право 
прервать разговор путем посылки сигнала на усилитель. 


Аппаратура связи совещаний 1.79 


Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены 
в табл. 3.12. Стойки выпускаются в напольном, а переговорно-вы- 
зывное и усилительное устройства — в настольном исполнении. 


ТАБЛИЦА 3.12. 


Количество, шт. , Габариты, мм 


для 
Наименование Номер — Масса, 
оборудования чертежа > 2 > КР 
| к ы ы = ы 
А. км п. Е ы ыы 
1 1 О о о 
|| 
ы ы = 73 [а 


Стойка типов: 


ДРС-Р-69 5296.00.34 1 - = 87.0 
ДРС-И-69 5926.00.35 ь 1 —Г| 512 | 324 12500 | 90’0 
ДРС-РИ-69 5296.00.33 — —'| -1 115,0 


Устройство перего- 
ворно-вызывное 
типа ПВУ-ДГП 529.00.83 21| — 

Устройство усили- 
тельнсе типа 


— 
© 
[®. <) 
<> 
[9%) 
. 69 
— 
5%) 
© 
> 
.— 
(*>) 
> 


нь 
т 
=) 
“е) 
© 
— 
1) 
Я ` 
[1 
[9 
со 
© 
сл 


УДО-69 541.11.11 т 

Педаль диспетчера 

типа ПД-3 со 8 р 
штангой! 441.11.70 2 1 С-В | 68 0 


Аппарат телефонный 
типа ТАМ-69 552.20.95 
Микрофон 641.00.08 
641.20.08 
Ключ КТ6бПЗ-3 = 
Ключ КТРО-У13-3 а 
Ключ КТ-У13-3 — 


ГР [> 
РНР о 
РГ о 


' В числителе даны габариты и масса педали, а в знаменателе — штанги. 


3.5. Аппаратура магистральной связи совещаний 


АППАРАТУРА МАГИСТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ СОВЕЩАНИИ 
ТИПА МСС-12-6-60 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура магистральной связи совещаний типа МСС-12-6-60 
предназначена для организации связи совешаний министерства, уп- 
равления дороги и отделений по четырехпроводным высокочастот- 
ным и двухпроводным каналам тональной частоты. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество каналов: 
четырехпроводных ВЧ... . . . 2. в 112 
двухпроводных. ТЧ . ., рб 


Характеристика 


Усиление на частоте 
800 Гц, не более, дБ 


Усиление на частотах 
300 и 2400 Гц может 
отличаться от усиле- 
ния на частоте 800 Гц 
на, ДБ 


Переходное затухание в 
диапазоне частот 300—- 
2400 Гц, дБ 


Амплитудная характери- 
стика на частоте 800 Гц 
прямолинейна до уров- 
ня на выходе, дБ 


Уровень собственных шу- 
мов на выходе, ‘не бо- 
лее, мВ 


ТАБЛИЦА 3.13 


ОЕ ООО ини 


Усилитель 
приема передачи . 
Распоря- |-—— 
ите я 
Е переходной переход 
дополни- узловой дополни- | НОН УЗЛО- 
студийный| тельный трансляции студийный| тельный | ВОЙ тран- 
(ПУТ) сляции 
(ПУТ) 
5,22 — 24,3—33 |При включенном | 29,5—40 |17,4—23,5| 14,8—20 
корректирую- 
щем контуре 
17,4—24,5; при 
выключенном 
10,4—17,4 
#0. 49 3,04 — При выключен- 5 | 0,37 26,1—33 
ном корректи- 
рующем кон- 
туре 10,4—17,4 
47,8 —- — = — — — 
0 3,7 28 5,22 1,74 13,04 8,7 
2 Е фа о ри ее 


согласу- 
ющий 


5,22 


ИЕНВО нон14оцэоне4 еаАлеаениу 


081 


^ 
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Чувствительность ‘на частоте 800 Гц, не более, дБ: 


приемников обратного управления . . . . 3848 

шумозаградителей : Е ВИ 
Напряжение, выдаваемое преобразователем, В. . 160—180 
Электропитание . . . . . . от источника постоянного 

тока напряжением 242,4 В. 

Максимальный потребляемый ток, А. . . . . 18 
Температура, °С. от 0 до --40 
Относительная влажность, не более, % ... . ‹. 65415 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

связь по ВЧ четырехпроводным каналам без посылки сигналов 
прямого и обратного управления; 

связь по двухпроводным каналам ТЧ с посылкой сигналов пря- 
мого и обратного управления; 

связь по линиям постанционной, линейно-путевой связи и дру- 
гим двухпроводным каналам ТЧ без посылки сигналов прямого 
и обратного управления с ручным подключением линий: | 

возможность перебоя разговора исполнительных станций расно- 
рядительными; 

устранение суммирования шумов с выходов четырехпроводных 
каналов на распорядительных и исполнительных станциях; — 

ведение механиком переговоров со стойки по двух- и четырех- 
проводным каналам через переходную узловую трансляцию стойки; 

двусторонний вызов и связь со студией; 

световую сигнализацию разговора; 

световую и звуковую сигнализации перегорания предохраните- 
лей; 

возможность измерения уровней приема и передачи. 


| | ТАБЛИЦА 3.14 
я: ВЕ совы НЕ 2 В 


Габариты, мм 


| НЕРВ лоНЫЙ 

Наименование Номер риа ыы тр Масса, 
орудования чертежа ‚|Шири- |Глуби- 

Нооруке р шт, Ни 2 Высота 


ПЕЖО Ипа ииииииипиииииииЕиииишииииииЕпишишииишишениииниыо 


Стойка магистральной свя- 
зи совещаний типа 


МСС-12-6-60 541.10.80 1 512 520 2500 130,0 
Измерительный прибор ти- 

па ИП-МСС 619.90.66 1 100 92 ‚210 2 
Пульт управления студии 

типа ПСС-63 529.00.58 1 210 135 164 3,0 
Микрофонное устройство 

типа МУ-70 551.30.26 > 145 61 42 0,3 
Громкоговоритель 551.60.07 2 312 109 186 2,0 
Аппарат телефонный типа | 
м — 1 — — — — 

едаль диспетчера типа 

ПД-3 со штангой! 441.11.70 1 т Е > ый. 


Ключ ОЖ оый 
КТРО-И = 2 — — = = 
3-3 


ЪУм— 


`В числителе — габариты и масса педали, а в ‘знаменателе — штанги. 
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Электрические характеристики распорядительной станции и уси- 
лителей приема и передачи приведены в табл. 3.13, а комплектация 
- конструктивные данные — в табл. 3.14. Стойка — в напольном, 

а пульт — ‘в настольном исполнении. 


АППАРАТУРА МАГИСТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ СОВЕЩАНИИ 
ТИПА МСС-2-1-60 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура магистральной связи совещаний типа’ МСС-2-1-60 
предназначена для использования в качестве промежуточной или 
оконечной исполнительной станции связи совещаний по четырех- 
проводным высокочастотным и двухпроводным каналам тональной 
частоты. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество каналов: 


четырехпроводных ВЧ1 . . ть В 
двухпроводных физических целей а В 
Напряжение, выдаваемое преобразователем, в. 150 


Чувствительность приемника сигналов обратного 
управления при подаче на вход частоты 800 Гц, 


О р." —-39; 1---Н52, 1 
Электропитание . . . . . от источника постоянного 
тока напряжением 24-2,4 В 
Максимальный потребляемый ток, А. . . . 0,9 
Температура, °С. ео Па’ . ОТ О до --40 


Относительная влажность, 4 . 65—16 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

связь с распорядительной. станцией по ВЧ каналу; 

связь с распорядительной станцией по каналу ТЧ с посылкой 
сигналов прямого и обратного управления; 

подключение одного исполнительного направления по двухпро- 
водной схеме и другого по четырехпроводной; 

транслирование сигналов прямого и обратного управления с 
распорядительного и исполнительного направлений по двухпровод- 
ной схеме; 

посылку сигнала прямого управления с исполнительного четы- 
рехпроводного направления в сторону распорядительного двухпро- 
водного направления; 

возможность перебоя распорядительным направлением речи, пе- 
редаваемой по исполнительным направлениям; 

ведение механиком переговоров с аппаратуры по ВЧ каналу и 
каналу ТЧ; 

двусторонний вызов и связь со студией. 

Электрические характеристики распорядительной станции и уси- 
лителей приема и передачи аппаратуры приведены в табл. 3:15, 


При использовании аппаратуры в качестве распорядительной вместо 
одного четырехпроводного ВЧ канала подключается двухпроводная физиче“ 
ская цепь. 
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ТАБЛИЦА. 3.15 


УОЛЛИС ЛАОССКАЯ ОТСОС СОСО ОВОС ОО ОНА 


Усилитель 
вы = ИИ 
Распоряди- приема передачи 
Характеристика тельная 
станция |студий-| Ддвухпро- студий-| Двухпро- 
линий линий 


ЙЕ ОИ 
Усиление на частоте 800 Гц, 
дБ 8,7=1,74| 26—32|11,3—16,5| 34 Е 20,9—29,6 


Усиление на частотах 300 

и 2400 Гц может отли- 

чаться от усиления на ча- 

стоте 800 Гц на, дБ +0,87 | +28 |-19,6+1,74 

1,741] 1,74 +2,61 

Переходное затухание в 

диапазоне частот 300— 

2400 Гц, не менее, дБ 02.174 — — — — 
Амплитудная характери- 

стика на частоте 800 Гц 

прямолинейна до уровня 

на выходе, дБ и 32. 4,35 2,61 +0,87 
Напряжение на выходе сту- 
дийного усилителя приема 

при подаче на вход уров- 


ня — 21,7 дБ частотой 

800 Гц, В | — 15—30 = = — 
«д 
а комплектация и конструктивные данные — в табл. 3.16. Устрой- 


ство выпускается в ‘исполнении, \: добном для установки на стойке, 


ТАБЛИЦА 3.16 


С Я ИНН 


Габариты, мм 


Наименование Номер и. Масса, 
оборудования чертежа Е ее аи оО 
оС НН ОЕ ЕЕНННИНИ, БИА ЗВ НИЕ 

Устройство магистральной 

связи совещаний - типа 

МСС-2-1-60 541.10.77 1 480 РЕ 440 18,0 
Микрофонное устройство 

типа МУ-70 551.30.26 1 145 61 42 0,3 
Громкоговоритель 551.60.07 2 312 109 186 2..0 
Измерительный прибор ти- 

па ИП-МСС 619.90.66 1 100 92 210 172 
Аппарат телефонный типа 

ТАН-6 р — 1 = ни ее = 
Ключ КТ-ЗИ =_- Диспетчера — 1 — — — — 
Педаль типа ПД-3 со штан- 

гой! 441.11.70 1 ЕЕ 199. : 96 ОВ 


`В числителе приведены ‘габариты и масса педали, а в знаменателе — 
штанги. 
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ив АУААА АА 


ДВУХПРОВОДНАЯ ОКОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ 
СОВЕЩАНИЙ ТИПА ДОСС-58 


НАЗНАЧЕНИЕ 


_ Двухпроводная оконечная станция ДОСС-58 предназначева для 
включения в симплексную избирательную схему связи совещаний. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Каналы связи. и. о Физические 
двухпроводные 

`Уровень на выходе усилителя передачи на часто- 

те 800 Гц, дБ. . . Ре: >. 

Амплитудная характеристика усилителя передачи 

на частоте 800 Гц прямолинейна до уровня на 


выходе, дБ. аш о ыы сы 8-7 
Электропитание . . . . . о ОТ источника постоянного 
тока напряжением 24-2,4 В 
Максимальный НЫЕ. то, А. . . . 03 у 
Температура, °С и . . бт0 дю 40 
"Относительная влажность, о о в 09-15 


Схема станции обеспечивает: 

прием и передачу разговорных токов; 

посылку сигнала прямого и прием сигнала обратного управ- 
‚ления; 

световую сигнализацию перегорания предохранителей. 

Комплектация и конструктивные данные станции приведены в 
табл. 3.17. Усилитель выполнен в виде платы для установки на 
стойке. | 

ТАБЛИЦА 3.17 


р Хньнжджд БЫ кк 


Габариты, мм 


Наименование Номер _ Коли- Масса, 
оборудования чертежа |Ч@СТВО,| Шири-|Глуби- кг 
шт. на на Высота 


 ияяяяЖяЖяяяяЖяяяяяЖяяяЖяях яж ИЖЖЖиЖЖиЖиииЖЖЖиЖпиЖиЖииЖипЖппппиЖиЖиииииЖиииЖииииипиЖЖипиЖп Ипа и 


Усилитель оконечной двух- 
проводной связи совеща- 


ний типа ДОСС-58 541.10.69 |8 486 282 198 8,5 
„Микрофонное устройство ти- 

па МУ-70 551.30.26 1 145 61 42 90,3 
Громкоговоритель диспетче- 
ра пд. — 1 312 109 185 2,0 

едаль типа -3 со штан- 

гой! 441.11.70 1 ПЕ ры -- рь 


: В числителе приведены габариты и масса педали, а в знаменателе — 
читавги. 
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АППАРАТУРА СВЯЗИ СОВЕЩАНИЙ ТИПА 0СС.63 
Аппаратура связи совещаний типа ОСС-63 предназначена для: 
организации отделенческой связи совешаний со станциями, вклю-- 
ченными в линии постанционной и линейно-путевой связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Каналы связи о двухпроводные: 
Количество каналов связи За, 8 
Взаимодействует аппаратурой 
МСС-12-6-60 и: 
| | о МСС-9-1-60 | 
Усиление усилителя на частоте 800 Гц, дБ . . 41,7—47,8 
Усиление усилителя на частоте ‘800 Гц, дБ: 
в тракте нриема . . . ;.. о 433 
в тракте передачи. . . 13,9—21,7 


Чувствительность приемника сигналов обратного 
управления при подаче на вход частоты 800 Гц, 


не хуже, дБ ор 3. м д м И ЗА? 
Электропитане . . . . от источника постоянного 
т тока напряжением 24-24 В; 
Температура, °С... . ОТО до 40 
Относительная влажность, ф.о 65415 
Максимальный потребляемый ток, А. 0,9 


Скема аппаратуры обеспечивает: 

связь совещаний студий министерской, дорожной и отделенчес-- 
кой по двухпроводным линиям без прямого и с прямым управ- 
лением; .- 

регулировку усиления входящего разговора; 

нодключение любой линии к входу усилителя непосредственно- 
из студии и линейно-аппаратнюго цеха; | 

возможность перебюя исполнительных направлений распоряди-- 
тельными; | | 

световую сигнализацию разговора по каналам связи. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе-- 
ны в табл. 3.18. Устройство выпускается в исполнении, удобном: 
для установки на стойке. 


ТАБЛИЦА 3.18 


Габариты, мм 


| Коли- 
Наименование оборудования Номер | чество, Масса, 
чертежа шт. |Шири- Глуби- | Высо- кг 
на на та 

ыББжыыы  уЪ У ии. 
Устройство отделенческой ` 

связи совещаний тина . 

ОСС-63 '541.10.91 1 490 223 440 27,0 
Пульт управления студии‘ : , . | | 

типа ПСС-63 529.00.58 1 210 135 164 35 0 
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3.6. Аппаратура внутрипоездной телефонной связи 


типа «Тракт» 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура внутрипоездной 


телефонной связи 


типа «Тракт» 


предназначена для организации служебной телефонной связи меж- 
ду членами бригады в поездах, обеспеченных устройствами поезд- 
ного радиовещания. Она также может быть использована для ана- 


логичных целей на предприятиях и в учреждениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость, личий . О РЕ Ч 
Проводность линий . . + + + + * * 
Включение аппаратов . А. 
Диапазон частот уплотнения, в котором работает 
аппаратура, кГц оо еее 
Несущая частота аппаратуры, КГН + + # # 
Модуляция ак > р 
Частота вызова бригадира, Ги . . . 
Частоты избирательного вызова абонентов, Гц 


® 


Комбинации. частот избирательного вызова 


Количество фиксированных комбинаций вызовов . 


Продолжительность посылки вызова, мс . 
Частота циркулярного вызова, Ги . . 
Рабочий диапазон частот, ГЦ. . . . 
Выходной уровень передачи на нагрузке 24 Ом, 
В 


ЕНОТ микрофонного входа, не хуже 
Нестабильность несущей частоты передатчика, не 
ху ке Гы о 
Сопротивление линейного входа, не менее, кОм: 
в режиме приема в диапазоне частот до: 
10 кГц и 
120 кГц Е Е 
в режиме передачи в диапазоне частот до: 
О. 
120 кГц И 
Автоматическая регулировка усиления уровня 
тракта приема при изменении уровня на входе не 
менее чем на 920 дБ обеспечивает стабильность 
уровня в телефонном аппарате, не хуже, дБ 
Выходной ‘уровень приемника, дБ . . : 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, ф 
Электропитание : ‹ ош 


до 21 
2 


параллельное 


110—130 
120 | 


амплитудная 


1700 

2000, 2400, 
2900, 3600, 
4400, 5300, 6600 
из посылок 
двух чередую- 
щихся частот 
20 

120-20 

7900 
3000—8000 


0,6—0,05 
0,8 
120-=0,5 


<> -— 
бл 


3,5 
0 
15 


от вагонной аккумулятор- 
ной батареи напряжением 


5020 В или 11056 В 


Аппаратура внутрипоездной связи «Тракт» 


Максимальный потребляемый от батареи ток, не 
более, мА, в режимах: 


дежурного приема. . .. ‚м 20 

О6ВКИ ВыВоВа а ое. ВЫ 
Температура, °< . а ое. 0.05 О-о 
Относительная влажность при температуре 
от. о 2.5.10. 05 


Схема аппаратуры обеспечивает: | 

одновременное без помех поездное радиовещание и симплекс- 
ную телефонную связь индивидуального и коллективного пользо- 
вания при контроле переговоров на остальных аппаратах; 

избирательный и циркулярный вызов бригадира поезда и всех 
абонентов, включенных в линию; 

вызов любым абонентом только бригадира. | 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены 
в табл. 3.19. Аппаратура выпускается в металлическом корпусе и 
настенном исполнении. 


| ТАБЛИЦА 319 
| Габариты, мм . 
а 


Коли- 
Наименование оборудова- Номер чество, | Масса, 
ния чертежа шт. |Шири- |Глуби- | Высо- кг 
на на та 


Телефонный аппарат: - 
бригадира типа ТБ [38288.02 2 420 307 314. 


8,0 

проводника типа ТП [38288.01 21 345 |- 235 295 |.,4,0 
Заграждающий фильтр 

типа ЗФ 38288.50 1 197 65 88 Е-0 
Техническое описание и 


инструкция По — экс 
плуатации 38288.00.00ТО 1 — — 
Формуляр 38288.00.00Ф 1 - — — 


Г| 
Г] 


Ваген 2 реабдиекупе Виген 20 


Г. ИИ 
м й 04- 


=11/ 110 В 


Рис. 3.5. Структурная схема связи 


488 Ва Аппаратура транспортной связи — 


3.1. Аппаратура усиления 


МИКРОФОННОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА МУ-70 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Микрофонное устройство типа МУ-70 предназначено для уси- 
ления разговорных токов. Устройство может работать с распоря- 
дительными станциями поездной и дорожной диспетчерской связи; 
аппаратурой магистральной связи совещаний типа МСС и другой 
‘любой аппаратурой, где требуется выходное напряжение не ниже 
15 мВ при входном сопротивлении не ниже 2000 Ом. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Усиление на частоте. 800 Гц при нагрузке на выходе 

9700 Ом, не менее, дБ о. . ее 32 
Отклонение от усиления на частоте 800 Гц, дБ, на 
частотах: 


300 Гц. о о ы ма 2. 9,2 

2400 Гц о ло Зе т 1 
Амплитудная характеристика прямолинейна до уров- 
на на входе»дЬ. Ш ре ОИ * ол. 2 
Выходное сопротивление, не менее, кОм . . . 2 
Уровень шумов на выходе усилителя, не более, мВ. 0,3 
Электропитание . . . . . . ОТ источника постоянного | 

тока напряжением 24-2,4 В 

Максимальный потребляемый ток, мо а а 
Температура» °С. в ее < от 0 до --40 
Относительная влажность, % . см о з-щ = 65 


| Комплектация и конструктивные данные устройства приведены 
в табл. 3.20. 
ТАБЛИЦА 3.20 


гг о 
Габариты, мм 
= жд_——— 


Наименование оборудо- | Количест- Масса, 
го вания во, шт, Ширина Глубина Высота КГ 


` Усилитель 


145 61 42 
Микрофон динамический — 


— = 


УСИЛИТЕЛЬ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ТИПА УД-3 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель диспетчерский типа УД-3 предназначен для осуще 
ствления двусторонней симплексной громкоговорящей связи при 
передаче с динамического микрофона и приеме на динамический 


громкоговоритель. Усилитель может работать в комплекте распе- 
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рядительной станции поездной диспетчерской связи с тональным 
избирательным вызовом. Он также может быть использован в ка- 
честве громкоговорящей ‘установки на промежуточнем пункте. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Усиление на частоте 800 Гц, дБ. . . . ы 92 

Уровень на выходе усилителя на частотах 300 и 

2400 Гц отличается от уровня на частоте 800 Г ц 

не более чем на, дБ... . . а И 

Частотная характеристика на частоте 800 Г ц, ДБ: 
усилителя приема при. уровне на. входе | 
О Ш а Пе 4. . . ОТ—1,7 до + 3,5 
усилителя передачи в лы, = 360 

Амплитудная характеристика на частоте 800 Гц, 


дБ: 
усилителя приема. ... , ‚ , 7. 
усилителя передачи о а 6-1 
Входное сопротивление усилителя приема, не ме- 
нее, кОм р т м а с А, о „БО 
Выходное сопротивление усилителя передачи, не 
менее, кОм. о ее ба 
Электропитание . ... о 07 источника постоянного 
тока напряжением 24-2 В 
Максимальный потребляемый ток, мА .. . 50 
Температура, °С. от 0 до -40 
Относительная влажность, о ом, ао ие ЗО 


Комплектация и конструктивные данные усилителя приведены 
в табл. 3.21. Усилитель выпускается в настольном исполнении. 


ТАБЛИЦА 3.21 


Е —_ЫДШДШ————————__—иии аи 
Габариты, мм 


Наименование оборудоз | Количест- Масса, 
вания во, шт, | Ширина Глубина | Высота кг 

ЪниттттиттаоаыкыыкегегеьеьеюеьюыюыФыЫ®&—————_— Е 
Усилитель типа УД-3 1 280 125 229 4,9 


Микрофон динамический а = Е. 


УСИЛИТЕЛЬ КОММУТАТОРА СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ 
ТИПА УКС-57М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель коммутатора станционной связи типа УКС-57М пред; 
назначен для усиления разговорных токов абонентов, включенных 
в аппаратуру внутристанционной, внутридеповской и внутризавод- 
ской связи. | 


=“ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ _ 


Выходной уровень, дБ. . . . ‹. . ‹ 13,1 

Входное сопротивление Ом . . . . . 300 
Электропитание . . . ‹: +; « ОТ источника постоянного 
тока напряжением 24- 2,4 В 
Максимальный потребляемый ток, МА, при: 


приеме еее 10 

передаче . . . 30 
Температура, °С. еее 65—15 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 180Ж1140 х140 
Масса, г, Зь ее в фе д Ш 


Усилитель выполнен в настольном исполнении. 


ДУПЛЕКСНЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТИПА ДТУ-65 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Дуплексный тональный усилитель типа ДТУ-65 предназначен 
для усиления разговорных токов на воздушных стальных цепях 
избирательной, отделенческой и дорожно-распорядительной связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Усиление усилителя на частотах, дБ: 


В о о шов а 2 956 

еле. к ось В 

Ро ое Е ви ИК. 
Электропитание . . я . я . от источника постоянното 


тока напряжением 12-Е2,4 В 
или 24-4,8 В 


Максимальный потребляемый ток, мА . 8 - 
Температура; °С - од. ил. о 6 0 до +40 
Относительная влажность, ф. . . . . . . 06515 


Усилитель вып ускается в настен ном исполнении. 


3.8. Вводная аппаратура 


ВВОДНЫЙ И ВВОДНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЩИТКИ | 
и Типов ШВ-66 И ЩВИ-669 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Вводный и вводно-изолирующий щитки типов ЩВ-66 и 
ШВИ-66Э предназначены для ввода линейных телефонных: прово- 
дов, защиты от грозовых разрядов. и опасных напряжений: ‘аппа- 
ратуры . промежуточных пунктов поездной диспетчерской и постан- 
ыионной связи на участках электрифицированных железных дорог. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Область применения: 


д Г а участках дорог, электри- 
фицированных на постоян- 
ном токе | 

ЩВИ-66Э к р то же, переменном токе 


Затухание, вносимое щитком в тракт приема и 
передачи линия—промежуточный пункт на часто- 

те 9900—2400 Ри, дБ . '- 04 
Сопротивление изоляции между всеми соединен- 

ными между собой токоведущими частями и лю- 
бой металлической частью щитков, не менее, МОм 10 


Температура, °С... о . . о ОТО до -50 
Относительная влажность при температуре 
О. . . с 65—15 _ 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 140Ж110х190 


Масса, кг . о г 


5 = 3 з 5 й 


Щитки выпускаются в металлических корпусах и настенном 
ясполнении. 


Глава 4 


АППАРАТУРА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ | 
ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 


<> 


4.1. Общие сведения 


Производственная связь на предприятиях горнорудной и метал- 
лургической промышленности охватывает все виды связи и сигна- 
лизации, которые применяются и в других отраслях народного хо- 
зяйства. Однако при организации производственной телефонной 
связи в угольных, сланцевых и других подземных выработках, где 
абоненты общешахтной телефонной связи могут связываться как 
между собой, таки с диспетчером шахты, имеются и существен- 
ные отличия. Диспетчерская связь с подвижными объектами в шах- 
тах осуществляется по троллеям электровозной сети, стволовым 
канатам и силовым сетям с использованием аппаратуры высоко- 
частотной связи. Подобная организация связи с подвижными 
объектами (кранами) применяется и на металлургических заводах. 

Вся аппаратура, приведенная в настоящей главе, разделена на 
пять подгрупп: 

комплексные установки шахтной связи и сигнализации; 

аппаратуру стволовой связи и сигнализации; 

аппаратуру связи и сигнализации для подвижных объектов; 
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аппаратуру усиления и вызова; 

линейно-коммутационные устройства. 

Комплексные установки обеспечивают телефонную связь между 
абонентами шахтной станции и диспетчером, а в некоторых слу- 
чаях и громкоговорящую связь со стороны диспетчера. Кроме то- 
го, эта аппаратура обеспечивает необходимую подачу рабочих и 
аварийных сигналов. Имея искробезопасное исполнение, она допус- 
кает применение для работы в газо- и пылеопасных условиях. 

Аппаратура стволовой связи и сигнализации обеспечивает теле- 
фонную или громкоговорящую связь между машинистом и клетью, 
а также кодовую сигнализацию в стволе шахты. 

Аппаратура связи для подвижных объектов предназначена для 
организации телефонной или громкоговорящей связи диспетчера 
шахты, рудника или металлургических или других предприятий с 
маптинистами контактных электровозов или движущихся кранов. 

Кроме этой аппаратуры, в’ данную главу включены дуплексный 
усилитель ТУД-1М. и универсальное вызывное устройство УВУ-1, 
работающие в сети: общентахтной : телефонной связи ручного обслу- 
живания. Наряду с этим в эту главу включены линейно-коммута- 
инонные устройства, которые, в отличие от аналогичных устройств, 
приведенных в гл. 6, предназначены для использования только в 
горнорудной, металлургической и другой промышленности на взры- 
во- и газоопасных предприятиях. 

Аппаратура и устройства, приведенные в настоящей главе, из- 
готавливаются для внутриведомственного распределения, и для их 
применения другими ведомствами требуется согласие на поставку 
фондодержателя. | 


4.2. Комплексные установки шахтной связи 
и еигнализации 


АППАРАТУРА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПГД 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура диспетчерското управления типа ПГД предназначе- 
на для оперативного руководства диснетчером производственными 
процессами в шахте и на поверхности с помошью средств сигна- 
лизации, телемеханического контроля и управления. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество модификаций пульта с РОЗЫ, 
Тилы модификаций . В Ее ПГДМ-2, 
ПГДМ-3 
Взаимодействие: 
РМ: и. в. ео ШБК-3 
ПГАМ-2. р с ПБ ГИС-1 


ПРЯМ: о 9... це. а ШАТС.3е и ИГАС-3 


2 


12 


>} 5 | р. й р 1 
АКН оАН г 7 ТАН 8АН ча ОКН ПАН РАН 15 /нН 
< \=/ >. ры < < КЕС 
—ра = 
‚фи фт 7 подр Ш о ы 
г д Ч 


7 


® | [7 
| Вх0а ® | -— 
| о т 


т 112 


о ежежодеже 
: # 


| а: МЫ 


Усилитель На реле магнитофона 


Рис. 4.1. Структурная схема 
пгдм 


хе инаоне14А эчнэонэнимон 


иипезииенчи и ина иона 
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Емкость пульта \, линий, при работе с ап- 


паратурей: 
Бо <. ©’ 40 
А ет а ее 
ПА ТИС Е ыи 4 34220 
Электропитание. . . . . . ‹. ‹ ОТ сети переменного 
тока напряжением 
| 220. В, 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм. 3000ж810Х 1110 
Масса, кг з о И: 1 
2(20х2) +1 (0х2) 
о 2 +2(9х2) кр 
> УД 2(5%2) 1х2) кр Рис. 4.2. Схема соединений 
ПГДМ с ГИС-1 
^7208 
2248 
ЯеМЛЯ 


Схема пульта обеспечивает: 

телефонную и громкоговорящую связь диспетчера с абонентами; 

световую и звуковую сигнализации, 

автоматическую запись на магнитофонной ленте телефонных 
разговоров во время аварии; | 

счет поднятых скипов с углем и породой. 

Пульт выпускается в напольном исполнении. 


БЕЗЫНЛУКТИВНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ КОММУТАТОР 
ТИПА ШБК-3 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Безындуктивный телефонный коммутатор типа ШБК-3 предназ- 
начен для организации диспетчерской телефонной связи на газо- 
и пылеопасных шахтах. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество рабочих мест. . . . + ее * 2 
Емкость коммутатора, линий: 
И нь ао 2 5 р Ьв. © 2040 
соединительных . ИМ 
Проводность линий о. ее де т 2 
‘Сопротивление шлейфа абонентской линии, Ом. . 800 
Рабочий диапазон частот, Гц... 300—3400 
Выходная мощность усилителя приема при частоте 
1000 Ги и выходном уровне 21,74 дБ. ВТ . . . 0,5 


1 При работе с указанной аппаратурой на пульте ПГДМ устанавливает- 
ся соответственное количество ключей, кнопок и сигнальных ламп. 
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Частотная характеристика в диапазоне частот равно- 
мерна с завалом на крайних частотах, не более, дБ 434 


Коэффициент нелинейных искажений, не более, $. 15 
Электропитание . . Г. . ‹. от источника постоянного 
тока напряжением 24-2 В 
ОУ В О о о И И .  отОдо - 35 
Относительная влажность, я Е К О до 80 


Схема коммутатора обеспечивает: 

самостоятельное использование коммутатора или во взаимодей- 
ствии со станцией УРТС-100/600, пультом горного диспетчера типа 
ИГДМ-1 и любой искробезопасной аппаратурой; 

телефонную и симплексную громкоговорящую связь диспетчера 
с любым абонентом, а при работе с искробезопасной аппаратурой 
ИГАС-3 и дуплексную промкоговорящую связь; 

телефонную связь диспетчера с абонентами АТС; 

подключение прямых абонентов к станции общешахтной связи; 

раздельное питание микрофонов диспетчера и абонента; 

световую и звуковую сигнализации входящих вызовов. 

Комплектация и конструктивные данные коммутатора приведе- 
ны в табл. 4.1. Пульт выпускается в металлическом корпусе и нас- 
тольном ‘исполнении. 


ЕЛЕ: Лед 


Габариты, мм 


Наименование оборудо- | Количест- Масса, 
вания во, шт, Ширина Глубина | Высота кг 
пн777шэттю»х»х”хк»„‚ыы —=»—»”А.—ее———————————— 
Пульт 1 1056 365 335 60 
Коробка защитных по- 
лос 1 490 320 168 12 
Вызывное устройство ти- 
па УВУ-1 1 230 150 350 7 
Телефонный аппарат ра- 
бочего места 2 — — — — 
Микрофоны —МДО-1 И 
МЭМ-60 по одному — — — — 


Е ЕЕ Е И Е 


КОМПЛЕКС ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ АППАРАТУРЫ ШАХТНОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТИПА ШАТС-3 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекс искробезопасной аппаратуры шахтной автоматической 
телефонной связи типа ШАТС-3 с коэффициентом искробезопасно- 
сти 2,5 предназначен для организации автоматической телефонной 
связи в системе общешахтной связи на угольных газо- и пыле- 
опасных шахтах без трансляции вызова между абонентом диспет- 
чера и АТС. Аппаратура ШАТС-3 взаимодействует с АТС декадно- 
шаговой системы, искробезопасной громкоговорящей аппаратурой 
связи и сигнализации типа ИГАС-3 и пультом ПГДМ-3 аппарату- 
ры диспетчерского управления типа ПГД. 

7 


196 Связь для горнорудной и металлургической промышленности 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Типы модификаций. . . . . . . ШАТСЗ и ШАТС-3с 
Использование: 
ШАТС:3— -.-. -.-. . : -ы о Для самостоятельной 
работы и работы с 
х ИГАС-3 в 
О ео для работе с вуле: 
том ПГДМ-3 и 
ИГАС-3 
Емкость аппаратуры, линий ': ШАТС-3 | ШАТС-3е 
‘прямых абонентов диспетчерских ем 00 60 
: прямых абонентов АТС. . . . . 30 | 20 
соединительных: 


рабочего места диспетчера (РМД) с 


АТС: или’ РТС; системы ЦБ... . 3 
рабочего места оператора (РМО) с 
_ АТС`или РТС системы ЦБ в 3 
°с главным инженером шахты и с 
пультом ПГИ-4 аппаратуры АСУШ-66 1 
оператора с начальником шахты 1 
диспетчера для автоматического пере- 
ключения на АТС или РТС системы 
ЦБ абонентов, «ключи которых не 
‘были переведены в исходное поло- 
жение .. : : р арг. И. ] 
то же, оператора. ТА 1 
При работе с аппаратурой ИГАС-3 линии 
диспетчерских абонентов используются для: 
телефонной связи . . . . 40 
громкоговорящей связи. . . . . 20 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, 
не более, Ом к: К. 800 
Температура, 2-е. от 0 до -+35 
Относительная влажность, $ф . . . . до 80 
Электропитание: 


от основной и резервной батарей постоянного тока с зазем- 
ленным плюсом напряжением 60 В; 

от специальной батареи постоянного тока с заземленным мину- 
сом напряжением 60 В для управления абонентскими устр ойства- 
ми аппаратуры ИГАС-3; | 

от сети переменного тока напряжением 220 В через вызывной 
трансформатор ВПУ в качестве основного источника вызывного 
тока; 

_от искробезопасного вызывного устройства типа ИВУ, питающе- 
гося от основной или резервной батареи АТС. 


——— 


1 Увеличение первоначальной емкости возможно за счет установки вто- 
рого комплекта аппаратуры. 
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Схема аппаратуры обеспечивает: 

объединение рабочих мест диспетчерских коммутаторов при не- 
обходимости увеличения емкости; 

совместную работу с искробезопасной громкоговорящей аппара- 
турой связи типа ИГАС-3 и пультом горного диспетчера ПГДМ-3; 

связь диспетчера с абонентами коммутатора и абонентов меж- 
‚Ду собой; - 

связь диспетчера и абонентов коммутатора с абонентами АТС: 

громкоговорящую связь со стороны диспетчера и запись на маг- 
нитофон при работе с аппаратурой ИГАС-3; : а 

вызов абонентом коммутатора диспетчера и выход на АТС при 
любом арретирном яоложении ключа на коммутаторе; 

подключение переговорного устройства диспетчера к занятой 
абонентской линии, контроль разговора, совместное ведение пере- 
говоров и отключение абонента АТС для ведения переговоров с 
абонентами коммутатора; 


ИДЯМОи абонент 


Абонент 
Рис. 4.3. Структурная схема диспетчера 


ДОГРА- _ | 
/ 
ИР У ЕЕК БР ума ИГР ВИО 
| Ат 
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7(00%2) Пильт (0х2) < 
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Рис. 4.4. Схема соединений ШАТС-3 с ИГАС-3 
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связь диспетчера через АТС с любым абонентом шахтной те- 
лефонной сети и выход на внешние сети; 
непосредственную связь любого абонента через диспетчера с 


главным инженером шахты; 
непосредственную связь оператора с начальником шахты. 


ТАБЛИЦА 4.2 


Количество, шт. для Габариты, мм 
Наименование оборудо- Масса, 
вания ШАТС-3 | ШАТС-3С Ери: Глуби- | Высо- кг 
на та 
Пульт 1 — 1056 375 365 40 
Статив реле и защиты 1 1 685 250 1900 120 
Гелефонный аппарат 
шахтный типа ТАША-2 60 60 340 140 460 10 


ли 


Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 4.9. Пульт выпускается в металлическом корпусе нас- 
тольного исполнения, статив — в металлическом каркасе напольно- 
го исполнения. 


АППАРАТУРА ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ СВЯЗИ 
И СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПА ИГАС-3 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура искробезопасной связи и сигнализащии типа ИГАС-3 
предназначена для подачи сигналов аварии диспетчеру и персона- 
лу подземных выработок, громкоговорящего оповещения, опера- 
тивной диспетчерской связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Взаимодействует с аппаратурой . . . ШАТС-3с и ПГДМ-3 
Емкость аппаратуры, линий . ‚9.20 
Сопротивление шлейфа абонентской "линии, ‘Ом. 2" =. ^ 2800 
Рабочий диапазон частот, Гц. .  300—3000 
Выходная мощность абонентского усилителя, ВА. . 4 
Неравномерность частотной характеристики, о ЗФ, 
Коэффициент нелинейных искажений, р в Ге РО 
Проводность абоментских линий. . . . . . . 2 
Электропитание: 


от источников постоянного тока напряжением, В: 
6 
6016 (основная и резервная батареи АТС с заземленным 


плюсом) 
6 
600 (специальная батарея управления с заземленным 


минусом) 


—3 
от сети переменного тока напряжением 127/220 В. 


Комплексные установки шахтной связи и сигнализации 199 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

а) при нормальной работе шахты: 

постоянно действующую двустороннюю громкоговорящую связь 
с абонентами со стороны диспетчера или оператора; | 

контроль работы шахтных механизмов по их производствен- 
ным шумам; 

громкоговорящую связь с шахтными и поверхностными абонен- 
тами из кабинета плавного инженера по соединительным линиям 
от УРТС и линиям прямых абонентов, включенных в пульт глав- 
ного инженера; 


9 Ислетчера 
И ТА АаспрейР- 72870 
РН [7або 


шкаф 
|9СИЛИТ. 
ПН 


ие 
7 
9 ТЕР- 
Я инаминам бИСПЕРЕЯ -ы чера 


Мус 


Рис. 4.5. Структурная схема ИГАС-3 


о 
ЦИИЕРЕДа ШАР 


//И-2 


07780716 Реле 
Ш ИОИЛИТЕЛЯ 


ТАБЛИЦА 4.3 


Габариты, мм 


и Количест- Масса 
Наименование оборудования °во, ши. |1Шири- |Глуби- | Высо- эр 
на на та 
Абонентские усилители и генера- 
торы типа УГ-6 | к с ВЫ 280 160 205 ево 
Блок питания типа БПУГ-2 с ба- 
тареей из сухих элементов 20 435 166 166 19,0 
Блок зарядного устройства типа 
БЗУ-2 20 295 180 310 19,8 
Рупорные громкоговорители типа 
10ГРД-6 20 440 278 278 5,0 
Статив реле и усилителей типа 
С-4 1 630 500 2500 2060 
Пульт главного инженера типа 
ПГИ-6 1 504 180 170 183 
Сигнальное табло типа ТСАС- 1 300 90 №57 1,4 
Микрофон с микрофонным усили- 
телем типа МУ-1|! 2 160 30 24 1,0 
Динамик! 2 240 90 135 0,8 
— 


' Изделия ноставляются заводом-изготовителем аппаратуры ШАТС-3С. 
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6) при возникновении аварийного состояния на шахте и лик- 
видации аварии: 

подачу звукового и светового сигналов дислетчеру из подзем- 
ных выработок об аварийном состоянии участков, где установле- 
но абонентское устройство (только при аварии); 

подачу с поверхности звукового сигнала тревоги на любой уча- 
сток, где установлено абонентское устройство; 

оповешение любого участка шахты. или До пяти участков одно- 
временно о мерах безопасности и порядке вывода людей из шахты; 

прием сообщений от абонентов (участков) и передачу распоря- 
жений с записью разговоров на магнитофонную ленту. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены 
в табл. 4.3. Пульт выпускается в настольном, а остальная аппара- 
тура — в настенном исполнении. | 


АППАРАТУРА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ 
СВЯЗИ ТИПА ГИС-1 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура  громкоговорящей  искробезопасной связи типа 
ГИС-1 предназначена для организации по существующей обще- 
шахтной сети диспетчерской двусторонней громкоговорящей связи 
оповещения об аварии и прослушивания производственных шумов 
в газо- и пылеопасной среде. Аппаратура ГИС-1 взаимодействует 
с общешахтными телефонными станциями и пультом ИГДМ-2 ап- 
паратуры диспетчерского управления типа ПГД. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Е ен о А В 
Проводность абонентских линий . . . . . 2 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, Ом . 800 
Рабочий диапазон частот, ГГ . . . . 8300—3400 


Чувствительность приемника сигнала аварии, не 


же В о не И р < 30 
Частота настройки приемника сигнала аварии, 
кри. а : | : НЕБО 


Выходной уровень генератора сигнала аварии на 
частоте 1000 Гц, не менее, дБ. . . . . . 
Выходной уровень усилителя абонента на часто- 
яе бб ри --не_ менее. дБ; Зи 6 < =. 93,04 
Неравномерность частотной характеристики, дБ. 
Коэффициент нелинейных искажений не более, $ 12 


Электропитание: 

ПУС-3 и УПД-3. . . ‹. . от источника постоянного 
тока напряжением 24-2 В 

У А-П. . дот. сети певеменногот тока 
100 
напряжением 127 В о 
—15% 

ШФБ-1 и о о о От источника постоянного 


тока напряжением 24-2 В 
и сети переменного тока 
напряжением 220 В 


‘1 С возможностью увеличения до’40 линий. 
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Температура, °С: 


НУС-3; = ИФБ-Еи. УМЗ: ео о 1040 

УАС-2 . о и он От лО-О 
Относительная влажность, 4: 

ПУС-3, ШФБ-! и т В о Ло-50 

УАС-2 . . 3 М А-ЮНО 93 


Схема аппаратуры а 

симплексную двустороннюю громкоговорящую связь диспетчера 
< абонентом; 

циркулярную передачу речи части или всем абонентам; 

вызов абонентами диспетчера способом, отличающимся от вы- 
зова по сети телефонной связи; 

вызов диспетчером абонента голосом; 

передачу сигнала аварии от абонента к диспетчеру или диспет- 
чером одному, части или всем абонентам; | 

«прослушивание» диспетчером работы механизмов на рабочих 
участках, где установлены абонентские устройства; 


ША (2х2) К ШК 
.7/ 1х2) 


1/1х4) ЭК 


Рис. 4.6. Структурная схема и схема соедине- 
ний ГИС-1 


ТАБЛИЦА 4.4 
Габариты, мм 


Количест- Масса, 
Наименование оборудования а а а 
на на таз 

Пульт управления связи типа 

ПУС-3 1 590 350 380 30 
Устройство переговорное дополни- 

тельное типа УПД-3 1 370 260 200 12 
Шкаф функциональных блоков ти- 

па ШФБ-1 1 700 700 2000 250 
Устройство абонентское типа 

УАС-2 22 300 230 450 №7 


Громкоговоритель типа ГР-1| 22 215 215 230 5 
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автоматическую запись на магнитофон разговора диспетчера или 
главного инженера с абонентом; 

симплексную громкоговорящую связь главного инженера с дис- 
петчером и абонентами. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 4.4. . 

Аппаратура ПУС-3, УПД-3 и ШФБ-| выпускается в защижен- 
ном искробезопасном исполнении с коэффициентом 2,5, а УАС-2 — 
во взрывобезопасном исполнении с тем же коэффициентом. Кроме 
того, аппаратура ПУС-3 и УПД-3 выпускается в настольном, 
УАС-2 — в настенном, а ШФБ-|[ — в напольном исполнении. 


АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 
И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ЛАВЕ 
ТИПА АУС 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура управления громкоговорящей связи и предупзеди- 
тельной сигнализации в лаве типа АУС предназначена для дис- 
танционного управления забойными механизмами, двусторонней 
симплексной громкоговорящей связи в лаве и автоматической по- 
дачи предупредительной сигнализации перед включением комбайна 
и конвейера в подземных выработках газо- и пылеопасных шахт. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Допустим ое количество включаемых абонентских 


станций . а ь ы . реа а Е 1 |5. 
Включение станций ‹ р, а т. параллельное 
Рабочий диапазон частот, Гц По 300—3400 


Длительность подачи преду предительного сигна- 
ла, не менее, с. Е 
Частота предупредительного сигнала, ГД... . ‘1500-20% 
Уровень громкости предупредительного сигнала 
на расстоянии | м от громкоговорителя АС! по 
оси звучания, не менее, дБ. .’ "1007 
Продолжительнссть работы В режиме громкого- 
ворящей связи при отключении электроэнергии, ч от 15 до 24 
Проводность абонентской линии . . о 
Количество, шт., кабельных вводов диаметром: 

30 мм для блоков БУПС \, СГС{ и абонент- 


ской станции . а В Г ше 
25 мм для блоков: | 
БУПС 1 а ИЕ ВА 
СЕС 1 В м. о оз 
Электропитание блоков: 
ВУ . . . . От сети переменного тока 
напряжением 36 В 
СГС (0 от сети переменного тока 
10 


напряжением 127/36 В 15 


' Здесь и далее расшифровку блоков см. в табл. 4.5. 
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Максимальная потребляемая от сети мощность 
блоками БУПС ! и СГС +, Вероны" 31020 
Температура, °С... от —10 до 35 
Относительная влажность при температуре 35°, % до 98 
Запыленность, не более, мг/м3: 

Ва О ое о ча 2000 

АС. Пим Она ОНЫЙ 000 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

дистанционное управление пускателем комбайна; 

дистанционное управление пускателем конвейера с пульта уп- 
равления комбайна ‘или с погпрузочного пункта лавы; 

автоматическую подачу предупредительного сигнала громкого- 
ворителями абонентских станций перед включением пускателя ком- 
байна или забойного конвейера; 

двустороннюю симплексную громкоговорящую связь в лаве как 
при наличии напряжения, так и при его отсутствии; 

автоматический контроль прохождения предупредительного сиг- 
нала и состояния цепей предупредительной сигнализации; | 

отключение забойного конвейера или фидерного автомата с лю- 
бой АС !; 

контроль движения цепи конвейера при скорости ее от 0,4 до 
1,6 м/с; 

защиту установки от высокого напряжения; 

защиту от замыкания в цепях управления; 

искробезопасность цепей управления предупредительной сигна- 
лизации и громкоговорящей связи; 

различные виды блокировок, не допускающие включения меха- 
низмов без подачи предупредительного сигнала. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 4.5. 


ТАБЛИЦА 4.5 


Габариты, мм 


азименование оборудования Количест- Масса, 
а р во, шт. |Шири- |Глуби- | Высо- кг 


на на та 


Блок управления и предупреди- 


тельной сигнализации типа 

БУПС в} 65 
Станция  громкоговорящей связи р 520 530 420 

типа СГС 1} 55 
Абонентская станция промежуточ- 

ная типа АС 14 380 | 184 | 230 16 
То же, оконечная с блок-перемыч- 

кой 


Блоки БУПС и СГС выполняются в рудничном взрыво- и ис- 
кробезопасном исполнении для установки на РП лавы, а АС в 
рудничном ‘искробезопасном исполнении для установки на бортах 
конвейера или секции крепи. 


1 Здесь и далее расшифровку блоков см. в табл. 4.5. 
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АППАРАТУРА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ТИПА АС-3С 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура предупредительной сигнализации и громкоговорящей 
связи типа АС-3С предназначена для сигнализации и громкогово- 
ряшей связи оператора угледобывающего комплекса с лавой и 
абонентов лавы между собой. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Д опустимое число включаемых абонентских стан- 


ЦИЙ> =. >. К а ов. МЫ 
Включение станций ры ре, мен и „Паразлельное 
Рабочий диапазон частот, Гц. в, Аа 6400-1000 
Выходная мощность звуковой частоты, не менее, 

ВА нь ыВ 
Выходное напряжение звуковой частоты, В 210 

Частота предупредительного сигнала, Г. . . 1500-20% 
Длительность предупредительного сигнала се . 66—12 


Продолжительность работы в режиме громкого- 
ворящей связи при отключении электроэнергии, ч 15—24 
Уровень громкости предупредительного сигнала 
на расстоянии | м от громкоговорителя АС по 


оси звучания, не менее дБ . . . . . . 100 

Проводность абонентской линии . .. . . 5 

БИИНИЯ А СВЯВИ ВЯ Зе к ро специальный пятижи ЛЬНЫЙ 
кабель 

Электропитание . . . . . . ОТ аккуму ляторной бата- 


| реи{ напряжением 24 В, 
- работающей через блок пи- 
тания в режиме непрерыв- 
ного подзаряда от сети пе- 
ременного тока напряже- 
нием 660, 380, 127 и 36 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети, 


В Ара ЗИ а ЗВ - 290 
Температура, °С аа 1 0 м 
Относительная влажность, о а. > по398 
Запыленнюсть, не более, мг/мз? . . . ... 2000 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

предупредительную звуковую сигнализацию о пуске конвейера 
лавы и комбайна, включаемую автоматически с постов управления 
указанными агрегатами; 

двустороннюю  громкоговорящую циркулярную  симплексную 
связь между 10—12 абонентокими пунктами, расположенными вдоль 
лавы, а также машиниста комбайна со штреком и лавой с исполь- 
зованием аппарата ТАК-4; 
| аварийную остановку агрегатов из 10—12 абонентских щитков, 
расположенных вдоль лавы; | 


1 Состоит из 16 аккумуляторов КНГ-10Д. 


> 


Комплексные установки шахтной связи и сигнализации 205 


автоматический сигнал «Стоп» при запоздалом пуске механиз- 
мов. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 4.6. Станция СГС выпускается в рудничном взрыво- и 
искробезопасном исполнении а АСр—в рудничном. искробезопас- 
ном исполнении. * 


Пижняя привобиая = -Ртол берения привобная 
голобка конбейвра ООВАЙ УЕ, ` У те галобка Конде иера 


‚__720л 
В АР (последняя) 


060/7805 о 
127/568 | 


Рис. 4.7. Структурная схема АС-3С: 


БП — блок питания; ОУ — общий усилитель; ГИС — генера- 
тор предупредительного сигнала; БИС — блок предупредитель- 
ной сигнализации; АС — абонентская станция; М — микро- 
фон; Гр — громкоговоритель; МУ — микрофонный усилитель; 
СА — кнопка аварийного стопа 


ТАБЛИЦА 4.6 


Ля я ппиЛяЖяяяяЖяяЖяаяЖяаяппяпяпяпяпяпяпяяпяппяпппяяпапппяпяЛппппапоЩпПопПпЛяяпПпЛяяЛпЛяяпЛпяппяпяхяпЖппопопПпппппяяпяпяяпяпяпяяпяппяпяяЛяяЖппяпяпяпяпяпяпряпяяпияпЖпяяпяпЖпяпяпяпяпЖппЖпяппЖппЖпиппппппЖпЖпипппЖпЖпппппппппяпяпяпЖжпжпжрппЖпоппрпппрппппрпппрпппрпппрппрпррпрЖЖпЛпрпрпррпЖпппрпЖпппррпррпппрЖпппЖпЖппЖпЖпЖпЖрпиЖпрпЖпЖрЖпппЖпЖппЖпппиижиний 
Габариты, мм : 


Количест- Масса, 
во, шт. |Шири- |Глуби- | Высо- кг 
на на та 


Наименование оборудования 
оперение иена чи ЕЖЕ ЕЕ ИИ НЕ и начинала 
Станция  громкоговорящей связи 


СГС 590 |530. |220. 15 
Абонентская станция АС 11 380 184 230 10 


„= 
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КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 
РУДНИЧНОГО ДВОРА ТИПА ГСШ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекс аппаратуры громкоговорящей связи рудничного дво- 
ра типа ГСШ предназначен для руководства процессами форми- 
рования порожняковых составов, работой входных и выходных 
стрелок и контроля за работой опрокидывателя. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость аппаратуры 1, линий. . . . . . . 10 
Проводность абонентской линии . и а. 
Построение сети абонентоких линий. . . . . лучевое 


Соединение аппаратуры с абонентами обособленное или через 
| кросс общешахтной сети 
Сигнализации вызова . . . Световая и звуковая со сто- 
роны абонента и фоничес- 
кая со стороны диспетчера 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 


лее, Ом. . ЕО бе, РА Фе сара 00 
Рабочий диапазон частот, Гц ЧЕ 300—3400 
Максимальная выходная мощность усилителя пере- 
дачи, В.А. . . р |: 
Номинальное выходное ` напряжение, ВЫ мо 
Чувствительность усилителя, не хуже, МВ: 

ПТСР-1 . ; г ЧА с. 5 

УАР-1 . . 10 


Мощность громкоговорителя абонентского устройст- 
ва, В.А } т Е 

Неравномерность частотной характеристики #: диа- 
пазоне частот, дБ: 


ПГСР-1 . к В 

Я ОИ 2 "6 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, %: 

ПГСР-1 Е о ИФ. ОЖ 2 „ № 

мо. ЗС о 
Электропитание . .. . . . От сети переменного тока 

напряжением 127/220 В 
Максимальная мощность, потребляемая от сети, Вт. 100 _- 
^^ 121/220 В 


Рис. 4.8. Схема соединений 
ГСШ 


! Увеличение первоначальной емкости до 20 линий возможно при уста- 
новке второго комплекта. 


№ 


5 


х 


> 


оч 


Аппаратура связи и сигнализации для подвижных объентов 930 


> 
Комплектация и конструктивные данные аппаратуры нриведе- 
ны в табл. 4.7. Аппаратура ПГСР-! и СБР-[ выпускается в руд- 
ничном нормальном, а УАР-|!1— в повышенном исполнении нас- 
тольного типа. } 


ТАБ ЛИ (47 


Габариты, мм 


Количест- Масса, 
во, шт. |Шири- |Глуби- | Высо- кг 
на на та 


Наименование оборудования 


пишешь ГЕ итиишьль и ии ии тии ааа п Ел пати 


Пульт громкоговорящей связи ти- 


па ЕР 1 450 340 360 22.0 
Абонентское устройство руднично- 

го двора типа УАР-1 12 450 320 230 4,5 
Силовой блок типа СБР-1 1 360 260 300 16,0 


4.3. Аппаратура стволовой связи и сигнализации 


АППАРАТУРА СТВОЛОВОЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ 
ТИПА АСШ-1 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура стволовой связи и сигнализации типа АСШ-| пред- 
назначена для организации громкоговорящей связи при управле- 
нии подъемом и спуском людей или грузов, а также при осмот- 
рах и ремонтах стволов угольных пыле- и газоопасных шахт в 
горнорудной промышленности. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Применение аппаратуры: 
варианта [ . . . . . . В грузолюдских вертикаль- 
ных стволах с одной прием- 
ной площадкой и четырьмя 
горизонтами 
варианта П . . . . . . В грузолюдских вертикаль- 
ных стволах с двумя нрием- 
ными площадками и тремя 
горизонтами 
Рабочий диапазон частот, ты _. к. _ 3090—3400 
Номинальная выходная мощность, В. А: 
усилителя приема—лередачи связи и сигнализа- 
ции колонок машинного отделения на частоте 
1000 Гц на активной нагрузке 800—=5% Ом в 
режимах: 


Я 


р. 


ый 
и 


и 
4 


208. Связь для горнорудной и металлургической промышленности 


ах 


7 


р. 
усиления” . Е И ЗВ ЧЕ Е 
генеракии 
генератоза звукового сопровождения световых 
сигналов колонок связи и сигнализации машин- 
ного отделения, приемных площадок и горизон- 
тов на активной нагрузке 9 Ом-10% 

Частота, Гц: ь 
тонального сигнала усилителя приема— передачи 
колонок машинного отделения в режиме возбуж- 
дения ОРЕЛ Е 
генератора звукового сопровождения световых 
сигналов всех элементов аппаратуры 
‘манипуляции световых и звуковых сигналов, ко- 
лонок связи приемных площадок 

Номинальное выходное напряжение микрофонного 

усилителя колонок связи горизонтов, приемных пло- 

щадок и блока микрофонного усилителя на нагруз- 

ке 600 Ом-5%, В 

Чувствительность усилителя, МВ, не хуже: 
колонок связи и сигнализации машинного отде- 
ления 
колонок связи приемных площадок, горизонтов и 


блока микрофонного усилителя . . . . 


Неравномерность частотной характеристики усилите- 
лей в диапазоне частот, дБ: 
колонок связи и сигнализации машинного отде- 
ЕВ а 7.2. „В, д = к 
колонок связи приемных площадок, горизонтов 
и блока микрофонного усилителя рае: 
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 
1000 Гц, %: 
колонок связи и сигнализации машинного отде- 


ления Е - . . .. 


колонок связи приемных площадок, ‘горизонтов 

и блока микрофонного усилителя Е 
Уровень фона и собственного шума усилителей ко- 
лонок связи и сигнализации и блока микрофонного 
усилителя, дБ 
Уровень громкости звукового сигнала. колонок свя- 
зи и сигнализации на расстоянии | м от оси звуча- 
ния, не менее, дБ. : 
Отчетливая видимость световых сигналов при осве- 
щенности места установки колонки связи до 300 лк- 
расположенной на расстоянии, м: 

в машинном отделении А: 

в приемных площадках и горизонтах Сай, 
Количество вводов, шт.: 

в колонки связи и сигнализации при диаметрах 

ввода, мм: | 

18 о Е р ты 


0,15 


1000—2000 


450—750 


1—2 


0,2 


50 
10 


10 


15 


30 


90 
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к“ 


блока питания колонки при диаметрах ввода, 


ММ: 
25 4 
18 а | 
в выносной пульт при диаметре ввода 12 ЕЙ] 
Электропитание: 
колонки связи и сигнализации от сети переменного тока на- 
0 
машинного отделения . . . пряжением 380 и 127 Вр 
блока питания колонок . . ‹. от сети переменного тока 
10% 
напряжением 380 Во 
микрофонных усилителей . . ОТ источника постоянного 
тока напряжением 12 В 
искробезопасных цепей . . . от источника `постоянного 


| тока напряжением 15и 12 В 
Максимальная потребляемая мощность, Вт: 
колонкой связи и сигнализации машинного отде- 
ления и блока питания при напряжении сети 


5 ый : ны вые ОО 
колонкой связи и сигнализации машинного отде- 
ления при напряжении сети 127В... . 130 


Температура, °С: 
колонок связи ‘и сигнализации машинного от- 
деления, горизонтов и блока микрофонного 


усилителя . у (бт -5 до -40 
колонки приемной площадки, блока питания 
‘и выносного пульта . . . от —З0 до -40 


Относительная влажность при температуре 35° С, не 
более, %: 
колонок связи и сигнализации машинного отде- 
ления и блока микрофонного усилителя . .80 
остальных элементов аппаратуры ок" 598 
Запыленность среды, не более, мг/мз: 
колонок связи и сигнализации машинного отде- 


ления . АИ. КИО 
остальных элементов аппаратуры О ие 500 

Марка и количество жил кабелей для: 
сивналиващии” ^^, соо о ЖВИКВ 27 Е) 
связи М. о в” о РАО 08 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

подачу световых сигналов «Люди», «Груз», «Оборудование», 
«Ревизия», «Горизонт» и др.; 

подачу рабочего и аварийного звуковых сигналов; 

прямую громкоговорящую связь рукоятчика с машинистом 
подъемной машины и стволовыми горизонтами шахт. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 4.8. 

Аппаратура выпускается в следующем исполнении: КСМ — 
рудничном нормальном для установки на полу; КСП и КСГ —руд- 
ничном повышенной надежности для установки на полу: БПК-1! — 
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ТАБЛИЦА 4.8 


Габариты, мм 


Количест- Масса, 
Наименование оборудования во, шт. |Шири- |Глуби- | Высо- кг 
на на та 
Колонки стволовой сигнализации 
и связи (КСМ) всех типов | } 175 ,0 
То же, приемных площадок (КСП) | 
всех типов 1 р 400 2200 158.0 
То же, горизонтов (КСГ) всех ти- 
пов - 4 ) 152,0 
Блок питания колонки типа БПК-1 5 700 300 700 132,0 
Пульт выносной типа ВП-2 5 330 160 215 5,6 
Блок микрофонного усилителя ти- 
па БМУ-1 у 210 180 15 3..0 


ОНИ ВЕНИКИ ИИ Е ЗЕ ВИ Е Ее“ 


рудничном взрывобезопасном для установки на столе: ВП-2 — руд- 
ничном повышенном для установки на столе; БМУ-1 — рудничном 
обыкновенном для установки на полу. 


КОМПЛЕКС СВЯЗИ МАШИНИСТА ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
С КЛЕТЬЮ ТИПА АСМК-1 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекс связи машиниста подъема < клетью типа АСМК-1 
предназначен для обеспечения прямой оперативной громкоговоря- 
щей связи и сигнализации между машинистом шахты и абонента- 
ми, находящимися в движущейся клети, а также для связи с .або- 
нентами в вагонетке для провоза людей по наклонным стволам 
шахт и наклонным выработкам. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Канал связи . . . . . подъемный канат в стволе шахты 
Выходная мощность усилителя на полной на- 
грузке, не менее, В.А, в режимах: машинно- 
клети го отделе- 
НИЯ 
Е -ЖЕЕЕЬ ее Вии - 
то о ео И А По ой: 0,3 
передачи ВВ 2 


Чувствительность усилителя на частоте 
1000 Гц, не хуже, мВ, в режимах: 


И 4 7 6 
передачи 1 | 
Электропитание: 


от источника постоянного тока (батарей) 
напряжением, В, работающего в режиме 
постоянного подзаряда с БПЗУ-[У4.2. . 3,75 12 


Аппаратура стволовой связи и сигнализации У | 
Е Л Е ВЯ к па об еТЬ 


53 55154.2 +. о В. от сели перемен: 
ного тока напря- 
жением 127 В 
Коэффициент нелинейных искажений ф. . о 10 
Индуктивность трансформаторов, мг. . . 95 
Количество вводов, шт.: 
блока питания диаметрами, мм: 


К 

О А т ОО Е бек 
муфты соединительной тройниковой диз- 
метром Ва ММ ый РГ о рые 9 


Комплектация и конструктивные данные комплекса приведены 
в табл. 4.9. Комплекс состоит из отдельных блоков в металли- 
ческих брызгозащитных корпусах переносного исполнения. 


ТАБЛИЦА 4.9 


и. 
Габариты, мм 


Наименование оборудования Количест- | Масса, 
во, шт. |Шири- |Глуби- | Высо- КГ 


на на та 
я ЖИ пп иииииииииииинииитииипаиииииииииииишинииишшшшшшишаниь «ииииииииииини: 


Усилитель приемо-передающий 

клети типа УППС-1УЗ 3 235 225 140 6 
Усилитель приемо-передающий _ма- 

шинного отделения типа 

УППМ-1У4.2 1 370 260 210 13 
Трансформатор, согласующий вы- 

воды УППС-1 и УППМ-1: 


ТИПС-1У1 ой о Е 
ТПНС.2У3 оу 220 185 120 10 
Блоки питания с зарядным устрой- 
ством типа’ БПЗУ-1уУ4.2 1 590 285 890 40 
Муфта соединительная  тройнико- - 
вая типа МСТ-1 1 280 210 ро 8 


АППАРАТУРА ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ, ТЕЛЕКОНТРОЛЯ 
И СВЯЗИ ТИПА «РАДУГА,» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура телесигнализации, телеконтроля и связи типа «Ра- 
дуга» применяется в системе телемеханического управления подъ- 
емной машиной для вертикальных многогоризонтальных стволов 
с приводом переменного тока и предназначена для сигнализации и 
связи из подъемной клети с машинным отделением, контроля и 
защиты положения решеток, напуска каната, закрытия клетевых 
стопоров и т. д. Она может быть использована для постоянной 
связи с рабочим в подъемной клети или на горизонте, при спуске 


и подъеме людей, грузов, а также при осмотре и ревизии шахтных . 


СТВОЛОВ. 


> 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Канал связи . : . . Подъемный канат 
Количество подключаемых. станций . зависит от количества ос- 

тановок подъемной клети 
Включение станций . . . . & Параллельное 


Электрические данные аппаратуры приведены в табл. 4.10. 


ТАБЛИЦА 4.10 


вии ЙД ДМИ к—о—ок5к5к5к—5—к—к—к—к 


Данные для станций 


Наименование параметров 
оператора | горизонта клети защиты 
р Е ОНТ РА ЧИН ИЕ ЧИН 
Несущая частота, МГц ра р я ОВ 
Выходная мощность передат- 
чика, Вт 0,2 08:2 О? во 
Чувствительность приемника, 
мВ 0,5 0,5 0,5 — 
Выходная мощность усилителя 
НЧ, Вт 4 1 1 — 
Электропитание от сети переменного | от аккумуляторной 
тока напряжением батареи 
127/220 В с резер- 
вированием от ак- 
кумуляторной ба- 
тареи 
Температура, °С ‘от —10 от —30 до +35 
до -35 | 
Относительная влажность при 
температуре 20°, % от 30 до 98 
Запыленность, мг/м? ото ло. 8 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

двустороннюю симплексную связь рабочего из подъемной кле- 
ти или стационарного пункта с машинистом подъемной машины; 
сигнализацию из подъемной клети и горизонтов; 

выдачу команд «Код», «Исполнительный сигнал», «Дверь от- 
крыть», «Дверь закрыть», «Аварийный стоп» и «Рабочий стоп»; 

защиту напуска каната одноканатных установок, закрытия кле- 
тевых стопоров, аварийного подъема рамы клети для многоканат- 
ных подъемных установок; 

контроль положения стволовых решеток на стационарных пунк- 
тах остановки подъемной клети, рабочего состояния системы, це- 
лости линии связи и аппаратуры, квитирования передаваемых из 
подъемной клети и со стационарных пунктов кодовых сигналов 
после их воспроизведения. 

В комплектацию аппаратуры входят: станция оператора (1 шт.); 
блок индикации (1 шт.), станция  телесигнализации клетевая 
(2 шт.), а также станщия телесигнализации горизонта, станция за- 
щиты и антенные устройства, количество которых определяется 
проектом. Станция оператора выпускается в неомальном, а станции 
клетевая и защиты — в рудничном нормальном исполнении. | 
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АППАРАТУРА СИГНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ 
ТИПА АСВ-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Аппаратура сигнализации взрывобезопасная типа 'АСВ-9 пред- 


‚Назначена для передачи сигналов в наклонных установках для 
подъема людей в _газо- и пылеопасных шахтах. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Канал связи . С в с  Троллейный провод или ка- 
нат лебедки 
Сигнальная линия (Самостоятельный провод 
Сопротивление утечки в сигнальной 
линии, не более Ом. .. . 5 300 
Электропитание . . .’. ; ‹. о сети переменного тока 
| И 
напряжением 127 В ре. 
е <? /6@. 
Напряжение искробезопасной цепи, | | 
Ве. а № М 
Количество кабельных вводов диа- 
метром 16—24 мм, шт. . . . . 4 
Схема аппаратуры обеспечивает по- 
дачу сигналов : о. о «Подъем», «Спуск», «Стоп» 
Темнература: Со.“ оо ео 001035 
Относительная влажность, ф о, ха “ЛО: 98 


Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе 
ны в табл. 4.1]. 


ТАБЛИЦА 4.11 


Габариты, мм 


Наименование оборудо- | Количест- Масса, 
раны во, шт. Ширина Глубина | Высота КГ 
ж—Жж—ж—жж—дд—д—з—д—_—ААыа—З/—ЕАЕА/—А— 
Аппарат сигнализации 1 -.415-> 370 325 36,0 
Переключатель сигналов 2 80 105 _ 70 0:;.7 
Светильник рудничный З 195 195 280 5.0} 
Гудок переменного тока 
на 127 В 1 170 110 190 5,5 


Сигнальный аппарат выпускается в рудничном взрывобезопас- 
ном исполнении для установки на столе; переключатель сигналов — 
в защищенном, а светильник и гудок — в повышенном исполнении. 
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ыы ЗО И ры о лее ОИ Зы ЗОЗВВИЕ НЕА и О ОИ ВОИ ВЕНА 


4.4. Аппаратура связи и сигнализации 
для подвижных объектов 


АППАРАТУРА ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВЯЗИ ТИПА ВГСТ-70 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура высокочастотной связи типа ВГСТ-70 предназначе- 
на для организации прямой громкоговорящей связи между диспет- 
чером шахты и машинистами контактных электровозов на уголь- 
ных шахтах и других горных предприятиях с контактной тяговой 
сетью напряжением 250 В. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочая частота, кГц... . о. 50 
Модуляция. . . . .  амплитудная 
'Мощноеть передатчика, ‘не более, ВА... 10 
Чувствительность приемника, В . . 02—05 
Допустимое количество включаемых аппаратов . определяется 
проектом 
Включение аппаратов . . . . . . . . Параллельное 
Канал связи а. п м. И. донтаканаяссеть 
Дальность связи, км . . . . 6—7 
Электропитание . . . . . . от аккумуляторной батареи 


напряжением 15 В, работа- 
ющей в режиме непрерыв- 
ного подзаряда от контакт- 


ной сети 

Максимальный потребляемый ток, не более, А, 
при: 

дежурном приеме 0,1 

приеме 0,3 

передаче 1 р к А”. 
Температура, °С. И о: 
«Этносительная влажность, ра р о 30-56 


ТАБЛИЦА 4.12 


рии 


Габариты, мм 


`Наименование оборудования Масса, кг 


Ширина Высота Глубина 


`Приемопередатчик 250 180 310 8,0 
Око ПИТаНИЯ 190 250 285 тр. 9 
Коробка присоединения ) 

лок ВУ ба 165 107 200 2.5 
_Дроссель заградительный 260 „ 657 860 126,0 
Коробка концевая 155 107 200 м 
ЧТроверочное устройство . 180 80 240 Г, 0 


—______и_ии__дШджддШди_ыиы_ЦЬ—о—_—_——Ш_ии_жфц_—_—_—_—_——————————————8—Ш8Ш8Ш8—жЖжЖ—————0—0—щ 


Аппаратура связи и сигнализации для подвижных объентов 9152 


Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 4.12. Аппаратура выпускается в металлическом корпу- 
се и настенном ‘исполнении. 


АППАРАТУРА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВЯЗИ 


ТИПА «УКРАИНА-МТ4» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура диспетчерской высокочастотной связи типа «Украи-- 
на-М74» предназначена для организации прямой симплексной гром- 
коговорящей связи между диспетчером и машинистом электровоз: 
ного транспорта в горнорудной промышленности. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочая частота, кГц . по за За” Ге ЕО 

Модуляция частоты . ое о юри. счамплитудная 
Рабочий диапазон частот, Г. . . ‹. ‹. . 4000—9300 
Выходная мощность передатчика, В.А . . . 3 
Чувствительность приемника, не хуже мВ... 150 

Канал связи . . . ..о. . . Либо силовые распредели- 


тельные сети переменногс’ 
тока напряжением 220/380 В. 
либо постоянного тока на- 
пряжением 250 В, либо кон-- 
тактные сети 

Дальность связи между диспетчер- 

ской и электровозной станциями, км. 5 

Электропитание . . . . . ‹. от аккумуляторной батареи: 
напряжением 11| В из трех: 
аккумуляторов ЗШКНП-10,. 
работающей в режиме не- 
прерывного подзаряда от 
нтахтной контактной сети: 
постоянного тока напряже-- 
нием 250 В. При использо- 
вании на открытых разра- 
ботках — от аккумуляторов: 
освещения и сигнализации 
электровозов 

Максимальная потребляемая мощность, Вт . . 95 

температура». "С: ле, оо М. оао мб РОО до 40; 

Относительная влажность при температуре 20°С, 

% : : ь - В Е . . : В до 96 


Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены: 
в табл. 4.13. Аппаратура выпускается в металлическом корпусе и 
‚ настенном исполнении. 
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м — 


ТАБЛИЦА 4.13 


а 


Габариты, мм 
Наименование обору- Ксличест- Масса, 


дования во, шт. з КГ 
Ширина Глубина Высота 


Приемо-передающая 


станция: 
блок приемопередат- 
чика 1 285 185 310 10,0 
блок питания 1 330 200 210 7,6 
`‚Установочная аппарату- 
ра: 
переходное устройст- 
во по заказу 140 130 250 1,8 
щит переключения 
резонансный 1 270 65 420 4,0 
вольтметр типа 
РВ-50 1 115 110 240 1,6 


АППАРАТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ 
СВЯЗИ ТИПА ПВЧС 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура производственной высокочастотной связи типа 
ИВЧС предназначена для организации двусторонней симплексной 
громкоговорящей высокочастотной связи с подвижными объекта- 
ми на металлургических и коксохимических предприятиях по си- 
ловым сетям переменного (380 В) и постоянного (250 В) токов (в 
том числе по силовым контактным сетям). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочая частота КГИ ое о Иа 4 

Модуляция частоты . . . . . . ‹. ‹ Амплитудная 
Выходная мощность передатчика, В.А . . ; 15 

Выходная ‘мощность приемника, В.А та 
Чувствительность приемника, не хуже, мВ . . 200 

Канал связи . ... . . . . Силовые распределительные 


сети переменного тока нап- 
ряжением 380 В либо пос- 
тоянного тока напряжением 
250 В, либо контактные се- 
ти 

Электропитание ‹. . . . отсети переменного или по- 
стоянного тока напряже- 
нием 220 В через соответ- 

ствующие блоки питания 


Температура, °С . от —40 до +10 


Относительная влажность при температуре 20°С, 
ый . . ° ° . ° ° ° о ° ° ® %* до 95 


_—-———д[—=—щ—=—— и и——————-—[—-—---—-=—[щ=——ы——0Д——д—д_ДЫд_АЫВодВоВ 


Количество, шт., для 


Наименование оборудования Номер ПОДВИЖНОГО | промплощадки 


чертежа объекта 


‚ —=250 В|--380 В|==250 В|--380 В 


Переговорный пункт с громко-|3146.00.000 — — 
говорителем и соединитель- 
ным шнуром типа ПП-1 


1 | 2 Ни 5 |6 7 8 9 
СГ 
Блок приемопередатчика с со-|3145.01.000 1 1 | 1 1 1 1 1 
единительным шнуром и 
амортизатором типа БИП | 
Блок питания с соединитель-13145.02.000 т 1 = 1 < 1 = 
ным шнуром и амортизато- | 
ром: 
переменного тока типа БП-1 |3145.03.000 1 $ 1 — 1 — 
постоянного тока типа БИ-2 
Блок аккумуляторов с соедиги-|3145.04.000 | 1 1 1 1 1 1 
тельным шнуром и амортиза- 
тором типа БА 
Громкоговоритель типа ПВЧС-113145.05.000 1 | ы —> 1 1 == 
Микрофон типа ПВЧС 3145.06.000 1 1 — — 1 1 — 
Блок сопротивлений с соедини-|3145.07.000 1 — 1 — 1 =— 1 
тельным шнуром типа БС | 
Громкоговоритель типа ПВЧС-3|3145.08.000А] — — 1 1 — — 1 
| — — — — 3 


——- 


выносного 


—250 В'-.380 В|=250 В 


отдельного помещения при 
наличии переговорного 
пункта Е 


стационарного 


—380 В 


1 


== 


© »— 


ТАБЛИЦА 4.14 


Габариты, 
мм 


Масса, 
кг 


|что 2 13 | 14 


таеуче етич тете: а "Поы 


27011851368] 11,2 


2281851357 


21011871268 


20011001210 
60| 601175 
28711771330 


2801210|200 
165|140]212 


ао1нэяоо ханжиа он ни иипезиценаир и изна> еаАлеаециу 


АТС 


р м Е К И | о р Ш Окончание табл. 4.14 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | й | 8 | 9 | 10 | 12 13 14 
ОАО АЕ О ОИ ООВ О ОИ 
Переговорный пункт с соедини-|3147.00.000 — — 1 1 — — — — 1116011001215] 2,3 


тельным шнуром типа ПП-2 


Переходное устройство с со- 
вединительным шнуром типов: 


ПУ-1 3148.00.000 — — 3 о 3 3 3 3 
ПУ-2 3149.00.000 | — = 1 | 1 1} [235 1751330] 6,5 
Вольтметр резонансный  типа|3151.00.000 — — 1 1 1 1 1 1 120|1001200| 2,5 
ВР-45 
Радиостанция «Кактус» или — 100 55 |175 1,6 
«Ласточка» 1,3 80 |140 |210] 0,9 
Зарядное устройство типа ЗУ-1! = Количество определяется проектом 410|150]290] 5,2 
Диспетчерский пульт типа — 278|360|212| 6,0 
ДП-12 
Блок дистанционного управле- = 2251! 801180112 


НИЯ? 


Контактор распределительного — О бы НИ 
устройства, наружный типа 
КРУН? 


а 


' Предусматривается в системе ПВЧС-Р по числу подкрановых рабочих. 
* Предусматривается в системе ПВЧС-Э по количеству телефонных линий, включаемых в пульт. 
*°В числителе приведены данные для радиостанции «Кактус», а в знаменателе — для радиостанции «Ласточка». 


8Т<, 


И12оннэаипичиоЯы монзэнви:ААииелэм и ионпАаонао- ниб ч=наЭ 


Аппаратура усиления и вызова р 21% 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

двустороннюю связь с подъемными кранами в прокатных, кон- 
верторных, мартеновских и других цехах (ПИВЧС-Т); 

высокочастотную связь с экскаваторами в карьерах (ПВЧС-Э);. 

высокочастотную и радиосвязь подкранового рабочего в цехах 
заводов с применением радиостанции «Ласточка» или «Кактус» 
(ПВЧС-Р). 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведеньь 
в табл. 4.14. Вся аппаратура выполнена в металлических корпусах, 
и в блочном настенно-настольном исполнении. 


4.5. Аппаратура усиления и вызова 


ТЕЛЕФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ТИПА ТУД-1мМ 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Телефонный усилитель диспетчерский типа ТУД-1М предназна- 
чен для осуществления двусторонней симплексной громкоговорящей: 
связи на всех шахтах (в том числе газо- и пылеопасных) при сов- 
местной работе с телефонными станциями типа УРТС-100/600. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Номинальная выходная мощность, В.А, при: 


приеме. о‘: хе вмеыГ д бы сО: О 

передаче Ка А. 0,3 
Чувствительность, не хуже, мВ .. . . . 1 
Электропитание . . . . . . ОТ источника постоянного: 


тока напряжением 24 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
Вт 


Температура, с. ре . .. от 5 до -35> 


Относительная влажность, 9, Е 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 195х264Ж185 
Па о №, м И Зоне 


Усилитель выпускается во взрывобезопасном с коэффициентом 
1,] настольном исполнении. 


УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫЗЫВНОЕ УСТРОИСТВО ТИПА УВУ-1 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Универсальное вызывное устройство типа УВУ-! предназначе- 
но для использования в качестве искробезопасного источника вы- 
зывного тока для общешахтных телефонных станций типа 
УРТС-100/600, входящих в комплекс искробезопасной системы свя- 
зи, а также для шахтных диспетчерских коммутаторов, работаю- 
щих совместно с шахтными телефонными аппаратами. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Частота вызывного тока генератора, Г. . . 45-5 
Выходное напряжение вызывного трансформато- 
ра и вызывного генератора при напрузке на ак- 

тивное сопротивление, не менее, 1200 Ом, В. . 99 
Выходное напряжение при холостом ходе устрой- 


ства, не более, В И Я чи 9-90 
Ток короткого замыкания, не более, МА: 
вызывного трансформатора . .. . . 160 
вызывного генератора. . . . . . . 125 
Электропитание: | 
вызывного трансформатора . ‹. от сети переменного тока 
напряжением 220 В-=10% 
вызывного генератора. . . ОТ источника постоянного 
тока напряжением 24 В-Е 
85% 
Максимальная потребляемая мощность, не более, 
ВА >. | 
вызывным трансформатором . . . . . 10 
ввызывным” генератором т. 2 | 
емперачтураз оС ое их 9 Зе, 5-Е 5 до --40 
Относительная влажность $. . . . . . 655 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 230%150Ж350 
Масса, кг . ла 07 


Схема устройства обеспечивает возможность подключения вВы- 
зывного генератора к центральной шахтной аккумуляторной бата- 
рее в случае пропадания напряжения в сети переменного тока. 
Устройство выпускается во взрывобезопасном с ‚коэффициентом 
2,5 настольном исполнении. у 


4.6. Линейно-коммутационные устройства 


ШКАФЫ ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ 
типов шти!-160 И ШТШ-300 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Шкафы телефонные  граспределительные шахтные типов 
ШТШ-160 и ШТШ-300 предназначены для включения и испытания 
шахтных магистральных и распределительных кабелей. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество устанавливаемых плинтов 10Ж2 без предохраните- 
лей и грозоразрядников равно 33 и 62 шт. соответственно для 
ШТШ-160 и ШТШ-300. 

Температура, °С Е ое вы с б-- БДО. 39 
Относительная влажность ф. . . . . . До 90 


Линейно-коммутационные устройства 99] 


Шкафы обеспечивают: 

включение и перераспределение магистральных кабельных ли- 
ний при изменении нагрузки распределительных кабелей и при 
повреждении кабелей; 

проверку исправности и проведение измерений кабельных линий. 

Конструктивные данные шкафов приведены в табл. 4.15. 


ТАБЛИЦА 4.15 


Габариты, мм 


Тип шкафа Масса, кг 
Ширина Глубина Высота 
ШТШ-160 726 150 823 60 
ШТШ-300 760 354 962 95 


Шкафы выпускаются в металлических корпусах в рудничном 
нормальном настенном исполнении для установки в надшахтном 
здании у ствола, в околоствольном дворе и в камере диспетчера. 


КОРОБКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ ТИПОВ ШТК-А И ШТК 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коробки кабельные шахтные типов ШТК-А и ШТК предназна- 
чены для коммутации и испытания телефонных кабелей в развет- 
вленных телефонных сетях угольных, сланцевых и других шахт. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ТАБЛИЦА 4.16 


Количество единиц для коробок 


Параметры 
ШТК-10А | ШТК-20А | ШТК-30А | ШТК-10 Е 
Емкость, пар 
клемм 10 20 30 10 20 30 
Рабочее напря- 
жение, В 60 60 60 60 60 60 
Вводы, шт.: 
большие — 2 2 $2 2 2 
средние 3 2 2 —- — == 
малые 3 2 2 — — = 
Циаметры отвер- 
стий во вводах, 
мм: и 
больших —- (228 (228 — == = 
средних (022 (722 (722 —- — — 
малых (79 (79 (©9 — — — 
Габариты (шири- 
на, глубина, 370Ж130хж1480х130ж1480х130х|427ж82х |475Ж85ж380 
высота), мм. х310 хХ370 Ж3:5.0 х310 
Масса, кг 6 9 9,5 527 9:2 94 
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Технические и конструктивные данные коробок приведены в 
табл. 4.16. Коробки выпускаются в металлических корпусах руд- 
ничного исполнения повышенной надежности для устанозки на 
стенах. 


ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ ШАХТНЫЙ ТИПА ЯКШ-50 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Ящик кабельный шахтный типа ЯКШ-50 предназначен для сое- 
динения токоведущих жил магистральных и распределительных ка- 
бельных шахтных сетей управления, сигнализации и контроля. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Оо пар бе а лее, 5 5 2 260 

Количество установленных клеммников, шт., на 

ое В и. г соо а № 9 
Температуран о аа а а т —5 до +35 
Относительная влажность $. . . . . . До 90 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм. . . 415Ж155Ж610 
Масса, кг В К а К 


Ящик выпускается в брызгозащищенном металлическом корпу- 
се и настенном исполнении. 


Глава 5 
ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
р 


5.1. Общие сведения 


Оконечная аппаратура телефонной связи, приведенная в настоя- 
щей главе, разделяется на три подгруппы: 1) концентраторы и ав- 
тоответчики; 9) автоматические набиратели телефонных номеров; 
3) телефонные аппараты, микротелефонные трубки, гарнитуры и 
приставки. 

В первые две подгруппы включены устройства, используемые 
взамен или совместно с телефонными аппаратами при организации 
производственной автоматической, диспетчерской и директорской 
(административной) телефонной связи. К ним относятся концен- 
траторы и автоответчики. 

Концентраторы совмещают в одном устройстве несколько те- 
лефонных аппаратов, что позволяет избежать загромождения ра- 
бочего места абонента значительным числом телефонных аппаратов. 

Автоответчики, используемые для передачи по телефонным ли- 
ниям ранее записанной программы, нашли широкое распростране- 
ние во все отраслях народного хозяйства и особенно в различных . 
справочных службах. 


Концентраторы и автоответчики 293 


Автонаборы обеспечивают осуществление автоматического вы-. 
зова любого из абонентов, номер которого заранее запрограмми- 
рован в данном устройстве. 

В третью подгруппу включены телефонные аппараты, микроте- 
лефонные трубки, гарнитуры, головные телефоны и приставка дуб- 
лирования сипналов вызова. 

Все телефонные аппараты, приведенные в Справочнике, по схем- 
ному исполнению делятся на аппараты АТС, ЦБ и МЬ, а по свое- 
му конструктивному исполнению — на настольные, настенные и 
переносные. По своему назначению телефонные аппараты подраз- 
деляются на: аппараты общего назначения, используемые в общих 
телефонных сетях систем АТС, ЦБ и МБ; аппараты для связи на 
морском, речном и железнодорожном ‘транспорте; аппараты для 
связи в угольной, химической и горнорудной промышленности, _ 
имеющие узкоспецифическое назначение; аппараты с усилителями, 
предназначенные для обеспечения связью удаленных абонентов и 
абонентов, страдающих дефектами слуха. 

Данные по микротелефонным трубкам и гарнитурам приводятся 
для использования их при конструировании нестандартного обору- 
дования связи. Необходимо отметить, что они нашли широкое рас- 
пространение при производстве пуско-наладочных работ на пред- 
приятиях в качестве переговорных устройств с питанием от мест- 
ной батареи. 

Во всех телефонных аппаратах, микротелефонных трубках и 
гарнитурах используются микротелефонные капсюли типа: 


МК-10-НО — низкоомные, применяемые на очень коротких те- 
лефонных линиях; 

МК-10-СО — среднеомные, применяемые на коротких телефон- 
ных линиях; 

МК-10-ВО — высокоомные, применяемые на длинных телефон- 


ных линиях. 

В настоящую главу включена аппаратура, изготавливаемая не 
тольке предприятиями промышленности связи, но и другими ве- 
домствами для использования в своей отрасли. Поэтому для пос- 
тавки АТД, КТА-4, АТГ-2, ТОН, «Автонабор-40», телефонных ап- 
паратов ж.-д. связи, ТАУ-0,4, ТАК-4М и ТА-КП требуется согла- 


сие фондодержателей. 


5.2. Концентраторы и автоответчики 
АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ТИПА АТД 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппарат телефонный громкоговорящий типа АТД представляет 
собой концентратор, предназначенный для связи с тремя коммута- 
торными установками телефонной связи и одним абонентом АТС, 
заменяя собой четыре телефонных аппарата. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Количество подключаемых линий: 


от коммутаторных установок серии КД о 
от местной или городской АТС. .. . 1 
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Проводность подключаемых линий Е и 2 
Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 

лее, Ом . д от И, 1000 
Рабочий диапазон частот усилителя, Гц . . 3300—3400 


Номинальное входное напряжение микрофонного 


усилителя, мВ . ча 
Номинальное выходное напряжение при сопротив- — 
лении нагрузки 600 Ом, В .. . . . 0,775 
Номинальное входное напряжение сигнала с ли- 
О р с 02685 
Номинальная мощность на выходе усилителя 
приема, В.А [и 


Неравномерность частотной характеристики в 
тракте приема и передачи (без динамика и мик- 
рофона), не`более; дБ о. -. о. > 3 
Коэффициент нелинейных искажений при номи- 
нальных уровнях и на частоте 1000 Гц, не бо- 


лее, %: 
признережачще а ео ео ь- 2 
Пири ме ах. 8 
Электропитание . . . . . . ОТ сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
Температура, °С . . от +5 до +40 


Относительная влажность при температуре 20°С, 
г. 5 


Схема концентратора обеспечивает: 

двустороннюю телефонную или громкоговорящую на стороне 
концентратора связь по любой из трех линий к КУ; 

переход с телефонной на громкоговорящую связь и наоборот; 
телефонную связь с абонентами АТС; 

световую и звуковую сигнализации поступления вызова, 

подачу только светового сигнала при занятости разговором по 
другим ‘линиям *. = 

Комплектация и конструктивные данные аппарата приведены в 
табл. 51. | | 


ТАБЛИЦА 5.1 


лм нь _кококок5кококкок_—д_к_кки 


Габариты, мм 


Наименование оборудо- - | Количест- Масса, 
вания во, шт. Ширина Глубина Высота КР 
ии иж 5565 556656565 ИЖ ВМВ 56 5В ВВ В ВЯ ЯВ ЯМ 55 ВВ Я ВВОД ЯВЯВЯЯЖЯ Я ЯВЯЖЯ Я Я Я ЕЯ КС Я]СЯЯ ЦЕЙКЯЯ ПИЯ Я ЦА КЕ МПА 
Пульт 1 160 250 54 1 
Громкоговорящее 
устройство 1 270 103 190 3 


Аппарат телефонный 
АТС 


1 те + 
Колодка переходная 1 40 308 - 67 — 
Микрофон динамический 1 ‚— ры В 


РЕ РА о ВЕЕР ЕЕВС ЗЕЕ ЕЕ И сонное аи 


1 За исключением линии коммутатора руководителя, комплект которой во 
всех случаях обеспечивает и световую, и звуковую сигнализации. Е 


`Концентраторы и автоответчики 225 


Апп аратура выпускается в пластмассовых коргусах; пульт — 
в настольном исполнении, а громкогов орящее устро ство — в нас- 
тольно-настенном. 


ни кред = 
Ш». АН. 1 
< р 
| | (1 > ва 
КД! | | 
| и Е" | 
42 пр 
Л? | Л 
О Ш [3 ( | 
| | Бы | 
КД? | 
| 
| «нН«Ноу 
| 
4 | | 
| «АНА! трой ство | 
| ©5 громкогоборящей \ 
ЕЕ | я ыы ИИ. ВЫ аа 
Ре -- СНЕ). ооо еАя . 
| | 
| | | 
| | 
| || 65/чаг МТ —С. | 
| Анопка бзвимоблекировки | | телефонный | 
Е ни = А 17. Д Бык: ый 1: 4//арат | 


Рис. 5.1. Функциональная схема 


КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ НА ТРИ ЛИНИИ ТИПА К:-3 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Концентратор телефонный на три линии типа К-3З предназначен 
для работы в качестве абонентского устройства (телефонного ап- 
парата) на сетях телефонных станций АТС и РТС системы ЦБ и 
заменяет собой несколько телефонных аппаратов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество модификаций концентратора 2 
Типы модификаций: 

с двумя пультами («Директор», о К- 

К 


3 

с одним пультом («Директор») -3-1 
Количество подключаемых линий НЫ, 
Проводность линий ний 
Сопротивление постоянному току, не более, Ом 600 
Электропитание: 

разговорных цепей . . . ‹. от телефонной станции 

цепей управления . . . От сети переменного’ тока 


напряжением 127/220 В 
98—77 
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Чемператур ая - Со. ЗЕ от +10 до -40 
Относительная влажность при температуре 


Схема концентратора обеспечивает: 

вызов станции по любой из трех линий; 

набор любого номера абонента; 

телефонный разговор по любой из’ линий; 

отбой по окончании разговора; 

автоматическое удержание абонентской линии в случае необхо- 
димости ведения разговора по другой или местной линии без про- 
слушивания разговора на линии, поставленной на удержание; 

световую и звуковую сигнализации входящих вызовов; 

световую сигнализацию о нахождении линии в состоянии «Раз- 
товор» или «Удержание»; 

ведение циркулярного разговора; 

передачу линии с пульта «Директор» на пульт «Секретарь»; 

занятие станции и набор номера с пульта «Директор» без сня- 
тия микротелефона с обеспечением громкоговорящего приема отве- 
та станции и абонента и автоматическое переключение приема на 
микротелефон после его снятия; 

подключение нульта «Секретарь» к линии, по которой ведет 
разговор директор; 

переключение в аварийном режиме (пропадание напряжения се- 
ти 197/220 В) одной линии на пульт «Директор», а второй линии 
на пульт «Секретарь» с возможностью использования концентра- 
тора в качестве телефонного аппарата с одновременным отключе- 
нием световой и звуковой сигнализации по третьей линии. 

Комплектация и конструктивные данные концентратора приве- 
дены в табл. 5.2. 


_ АРТ) 
али кросе 918) 


Рис. 5.2. Схема соединений 


ЭВМ 127220 В 


Кроме того, к концентратору прилагаются один паспорт и 
адин экземпляр технического описания и инструкции по эксплуата- 
ции ва каждые пять или меныпе концентраторов, поставляемых в 


эдин адрес. 
Пульт управления выполнен в пластмассовом корпусе и настоль- 
ном исполнении, а блок питания и коммутации — в металличес- 


ком кортусе и настольно-настенном исполнении. 
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ТАБЛИЦА 5.2 


Количество, || | Габариты, мм 
Наименование шт., для | ее _Маева; 
оборудования МА 
К-3 | К-3-1 | Ширина Глубина | Высота 
Пульт управления | 2 1 215 185 105 2 
Блок питания и ком- ь : 
мутации 1 1 265 440 150 14 
Кабель удлинитель“ 2 „| " 
ный 1 1 -  цлиной 30 м 4 


КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ — 
ТИПА КТА-4 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Концентратор телефонный административный типа КТА-4 пред- 
назначен для использования в качестве оконечного абонентского 
устройства на сетях телефонных станций АТС или РТС системы 
ЦБ и заменяет собой несколько телефонных аппаратов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество модификаций концентратора. . . 2 
Типы модификаций: 
на две четырехпроводные линии. . . . КТА-4-2 
на четыре двухпроводные линии. . . . КТА-4 
Количество заменяемых аппаратов . . . . 9 или 4 
Тип подключаемых линий. . . . . . . универсальные 
ВБроводность линий ее о ла 
Электропитание: | 
разговорных цепей. . . . . . ‹;‚ . ОТ телефонной 
станции 
цепей управления . . . ‹. от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В т. 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
НЕ боев Ве 90 
Температура, Зо и. 5 - О до 40 
Относительная влажность при температуре 
О а т Е 50-80 


Схема концентратора обеспечивает: 

включение двух четырехпроводных или четырех двухпроводных 
линий от телефонных станций и коммутаторных установок дирек- 
торской и диспетчерской связи; 

автоматическое переключение одной двухпроводной линий не‘ 
обычный телефонный аппарат АТС при отсутствии напряжения пи- 
тания в сети; | ри 

‘принудительное отключение абонента АТС (перевод`на ожида- 
ние); ЕЕ | | = 
8* 
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световую и звуковую сигнализации поступающих вызовов; 
автоматическое разъединение по окончании разговора, после 
`того как абонент положит трубку. 
Комплектация и конструктивные данные концентратора приве- 
дены в табл. 5.3. Кроме того, в комплект входят колодка гнездовая, 
комплект запчастей и техдокументации. 


ТАБЛИЦА 5.3 


Габариты, мм 


Наименование оборудования Масса, кг 
Ширина Глубина Высота 
Нульт 225 155 120 2:5 
Релейный блок 410 110 265 9,0 


тельных 
линий 


Яниверсальныв 
линии 


Рис. 5.3. Структурная схема 


Пульт выполнен на базе телефонного аппарата ТА-72 в нас- 
тольном исполнении; релейный блок выпускается в металлическом 
корпусе и настенном исполнении. 


АВТООТВЕТЧИК ТЕЛЕФОННЫЙ ГОРОДСКОЙ ТИПА АТГ-2 
| НАЗНАЧЕНИЕ 


Автоответчик телефонный городской типа АТГ-2 предназначен 
для передачи вызывающему абоненту телефонной сети предвари- 
тельно записанных сообщений во время отсутствия вызываемого 
абонента и может быть подключен к телефонному аппарату АТС 
любого типа городской и местной сетей. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество подключаемых линий. . . . . 1 

Режимы работы. . . . . . «Телефон», «Запись», «Конт- 
роль», «Ответчик», «Секре- 
тарь» и «Разговор» 

Тип магнитной ленты 6 


Ширина ленты, мм . 25: 56,25 

Максимальная длительность передаваемой инфор- 

мации, с 20-5 

Время записи речевой информации, поступающей у 
от абонента, с. о 1, ‚ ЗЮЕЙ 


Максимальное число сообщений, за- 

писываемых и воспроизводимых от- 

ветчиком . . . . . . . 0 Зависит от емкости кассеты 
подключаемого диктофона 
или магнитофона | 

Скорость движения ленты, см . О | 

Диапазон частот на выходе автоответчика, Гц . 3003400. | 

Выходной уровень при воспроизведении, не ме- 

нее, дБ. . ` о есь 0Б 

Выходное сопротивление автоответчика постоян- 

ному току при передаче информации в линию, не 

более, Ом . . ь жет 00 

Относительный уровень псофометрических шумов 

и фона сквозного канала на выходе автоответчи- 


ка, не хуже, дБ. —30 
Неравномерность частотной характеристики, ДБ. 3 
`Коэффициент нелинейных искажений, не более, % 10 
Электропитание . ... . . . от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


неболее я В од 50 
Температура, с. : от {10 до 35 
Относительная влажность при температуре 20°С, 

% . . . . до 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм. . . 208Х286Х90 
Масса К, о ооо соо 


Схема автоответчика обеспечивает: 
автоматическое включение автоответчика по вызову абонента 
и передачу ему записанных сообщений; 
контрольное прослушивание записанных сообщений; 
непосредственное подключение телефонного аппарата к линии | 
для ведения обычного разговора; а 
запись информации, поступающей от вызывающих абонентов; 
запись разговора абонента, у которого установлен автоответ- 
чик, с другими абонентами; 
запись с телефонного аппарата информации, предназначенной 
для передачи вызывающим абонентам. 


230 Оконечные устройства телефонной связи 


Автоответчик выпускается в полистироловом корпусе и настоль- 
ном исполнении. 


ацтания 


Рис. 5.4. Структурная схема 


ТЕЛЕФОННЫЙ АВТООТВЕТЧИК ТИПА ТОН 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Телефонный автоответчик типа ТОН (телефонный ответчик нас- 
тольный) предназначен для автоматического ответа абонентам 
АТС и управления транзисторным магнитофоном, на который мо- 
гут быть записаны двусторонние разговоры и ограниченные по 
времени абонентские сообщения. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 


Количество подключаемых телефонных линий: 


без блока размножения ... . . . [| 
с блоком ‘размножения .... . . 3 
Режимы работы ' * *'. *. `. °. "«Разговор», ` «Секретарь», 
«Запись», — «Воспооизведе- 
ние» 
Максимальная длительность записи абонентских 
РОО ЕНИЙ  аЕЕ но. 30 или-90 
Максимальная длительность автоответа, не бо- 
г. 200 
Количество срабатываний на одном кольце маг- 
нитной ленты, не менее. ..... .. 9000 
Тип магнитной ленты ...... . , 6 
Ширина ленты, мм Е ибо 
Скорость движения ленты, смс. . . . . 953 


Рабочий диапазон частот, ГГ. . . . . . 300—3400 
Напряжение на выходе линии АВ 05-2 
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Напряжение сигнала ‘вызова, не более В. -45. 
Выходное сопротивление сигналу вызова с линии 
АТС, не менее, Ом .`. оса 30000 


Электрическое сопротивление автоответчика пос- 

тоянному току со стороны линейных зажимов, не 

Ее ОМ, 22620 

Электропитание . . . . . ‹. от сети переменного тока 
РА напряжением 127/220 В 

Максимальная потребляемая от сети мощность, 


Нов более В ета 
Температура, С ета -- 10 до 40 
Относительная влажность) 4$... ‘.`. т.о до 65 
Габариты (ширина; глубина, высот мм. —— 222233017 
Втабсазкты =” : а 


Схема автоответчика обеспечивает: 

обычный телефонный разговор; 

автоматическую передачу предварительно записанных сообще- 
ний; 

запись сообщений, поступивших с линии: запись телефонных 
разговоров; 

прослушивание записанных сообщений; 

ручное подключение к линии и автоматическое отключение; 

контроль и сигнализацию работы ответчика. 

Автоответчик в корпусе из ударопрочного полистирола имеет 
настольное исполнение. 


5.8. Устройства автоматического набора. 
телефонных номеров 


ТЕЛЕФОННОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА «АВТОНАБОР-24» 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Телефонное устройство типа «Автонабор-24» предназначено для 
работы в качестве абонентского телефонного аппарата на сетях 
автоматических телефонных станций с обеспечением возможности 
программированного набора номеров наиболее часто вызываемых 
абонентов. | | 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество подключаемых линий от АТС . . 1 
Количество запоминаемых телефонных номеров. 24 
Количество цифр в телефонных номерах, не более 8 
Слоговая разборчивость при уровне окружающего 
шума не выше 60 дБ и затухании тракта 30,4 дБ, 
не менее, $4 С С И В 9.725] 
Эквивалент затухания, дБ, при затухании або- 
нентской линии 4,3 ДБ, не более, при: 
передаче ЕС 
р ВИ ое Нь с Г Е 
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Уровень громкости вызывного сигнала, не менее, 


С... 265 
Пределы регулировки уровня громкости вызыв- 
ного сигнала, не менее, дБ... 10 
Электропитание: 
разговорных цепей . . . ‹. от телефонной станции 
цепей управления . . . . от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В- 
=10% 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
В ее о. 00 


Температура, °С о. О ОВО 
Относительная влажность при температуре 
25° @ не более, $ е $ В & ё | Н $ 85 


Схема устройства обеспечивает: 

предварительное программирование любых 24 номеров абонен- 
тов АТС; 

автоматический вызов и разговор с любым из 24 абонентов, 
номера которых находятся в запоминающем устройстве; 

последовательный набор нескольких запрограммированных но- 
меров ‚(при междугородной связи); 

набор любого абонентского номера с помощью номеронабира- 
теля; 

занятие станции без снятия микротелефона; 

прослушивание через громкоговоритель сигналов АТС и ответа 
вызываемого абонента; 


Телефонный 
б/л0к 
Усилитель 


НЙ 
рее. [а 


та- Гуетчик 
в кд- серии 


Рис. 5.5. Структурная схема 
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параллельное подключение к абонентской линии телефонного 
аппарата по схеме «Директор—Секретарь». 

Комплектация и конструктивные данные устройства приведены 
в табл. 5.4. 


ТАБЛИЦА 5.4 


Габариты, мм 


Наименование ‘ Количест- Масса, 
оборудования = НЫ Ширина | Глубина | Высота а 
Пульт управления 1 325 12 215 “ 
Блок питания и комму- 
тации 1 550 168 265 20 


Пульт управления выпускается в пластмассовом корпусе и нас- 
тольном исполнении, а блок питания и коммутации — в металли- 
ческом корпусе и настольно-настенном исполнении. 


АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБИРАТЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ 
ТИПА «АВТОНАБОР-40» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Автоматический набиратель телефонных номеров типа «Автона- 
бор-40» предназначен для работы на сетях АТС для автоматичес- 
кого набора и вызова 40 наиболее часто вызываемых абонентов 
АТС, номера которых предварительно введены в долговременное 
запоминающее ‘устройство (ДЗУ), а также для набора произволь- 
ного номера с помощью клавишей пульта с возможностью после- 
дующего автоматического повторения набранного номера. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество подключаемых линий АТС . . . 1 
Количество запоминаемых телефонных номеров 40 
Количество цифр в телефонных номерах, не более 8 


Входное сопротивление постоянному току, Ом . 280-10$% 
Максимальная выходная мощность усилителя 
громкоговорящего ответа, мВт .. . . . 100 
Электропитание: | 
разговорных цепей . . . ‹. от телефонной станции 
цепей управления . . . . от сети переменного в 
я а (1 
| напряжением 220 В —15% 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
В м. А у АОИ 
Немпературая а. и от --10 до 35 


Относительная влажность при температуре 
ле к О 


НЧ ЧИ ОРИОН ЧУ ООН АИ 
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Схема автонабора обеспечивает: 

возможность предварительного программирования любых из 
40 номеров абонентов АТС; _. 

автоматический вызов и разговор с любым из 40 запрограмми- 
рованных номеров абонентов; 

набор любого абонентского номера с помошью декадной тас- 
татуры; 

прослушивание через громкоговоритель сигналов АТС и ответа 
вызываемого абонента. | 

и и конструктивные данные автонабора приведены 
в табл. 5.5. | 


ТАБЛИЦА 5.5 


Габариты, мм 


Наименование Номер Количест- | Масса, 
оборудования | чертежа во, шт. Ширина Глубина | Высота КР 
Пульт К1.01.000 1 160 160 55 т 
0 


Блок памяти |К!1.02.000 1 360 260 190 


Кроме того, к автонабору прилагается комплект ЗИП и экс- 
плуатационной документации. Пульт и блок памяти выпускаются 
в металлических корпусах и настольном исполнении. 


рр 
: 9летап 


„Рис. 5.6. Структурная схема 


ТЕЛЕФОННОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА «ЭЛЕТАП» 


: НАЗНАЧЕНИЕ 


Телефонное устройство типа «Элетап» предназначено для рабо- 
ты в качестве абонентского телефонного аппарата в сетях автома:- - 
тических телефонных станций с обеспечением возможности про- 
граммированного набора номеров наиболее часто вызываемых або- 
нентов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество подключаемых линий: 
А о а к, 
для связи»с секретарем: о] 
Количество запоминаемых телефонных номеров: 
по-одной  ЛинииАТ СЕ С 
по каждой из двух линий АТС . . ‹. ‹. 30 
Количество цифр в телефонных номерах, не более 8 
Слоговая разборчивость при уровне окружающе- 
го шума 60 дБ и затухании тракта 30,4 дБ, не 


менее, ф Е О НЕЕ 3 Аа ` 
Эквивалент затухания, дБ, при затухании або- 
нентской линии 4,3 дБ, не более, при: 

АН ИЕ Е Ре ИНОМ 

приеме . О Е а, 
Уровень громкости вызывного сигвала, не менее, с 
дБ. - . 6 


Пределы регулировки уровня промкости вызывно- 
го _ситнала, не менее дв О 
Электропитание: 


разговорных цепей . . . ‹. от телефонной станции 
цепей управления . . . ‹ ОТ сети переменного тока 
напряжением 127/220 В-- 
г 10% 
Максимальная потребляемая от сети мощность, а 
Вт . | ще и 


Температура, °С. : а в’ Т--ЕЮдо---40 
Относительная влажность при температуре 
-230'С. %- ее За: принты, >20 89 


® 


Схема устройства обеспечивает: 

предварительное программирование любых 60 номеров абонен-. 
тов АТС по одной линии или 30 номеров абонентов по каждой из 
двух линий; `. 

автоматический вызов и разговор с любым из 60 абонентов, но- 
мера которых находятся в запоминающем устройстве: 

последовательный набор нескольких запрограммированных но- 
меров (при междугородной связи); .. 

прослушивание через громкоговоритель сигналов АТС и ответа 
вызываемого абонента; 

набор любого абонентского номера путем нажатия клавишей 
декадной тастатуры (вне зависимости от скорости нажатия кла- 
вишей); де = 

повторный набор номера, набранного декадной тастатурой пу- 
тем нажатия одной кнопки; | 

занятие станции` без снятия микротелефона; 

параллельное подключение к каждой линии телефонного аппа- 
рата по схеме «Директор—Секретарь»; РАВНА 

световую сигнализацию занятия станции и связи © секретарем. 

Комплектация и конструктивные данные устройства приведены 
з табл. 5.6. - 
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ТАБЛИЦА 5.6 


Габариты, мм 


Наименование оборудо- | Количест- Масса, 
НЫЕ во, Шт. Ширина Глубина | Высота КГ 
Пульт управления 1 395 230 112 4,5 
Блок питания и комму- 
тации 1 420 265 154 14,0 


Пул ЬТт управления выпускается в пластмассовом корпусе и нас- 
тольном исполнении, а блок питания и коммутации — в металли- 
ческом к ортгусе И настольно-настенном исполнении. 


ева БИ Электронный блок | | 

| Счетчик 

| импуль208 | 

| 

| [2умть!вбания импиль20 | Иниц АТС 

Зи ячичии === 
Зегистр з 

| р ре 

= ] —- 127/220 В 


| —__ блок 


=——— —— ——— ————- 


НЕНИЯ 7 [П2еказ НЕЯ Ру СкемЕ — Пульт. 
тастатура |тпастатура|` бключения 
уицлитель 

приема |. 


Рис. 5.7. Структурная схема 


КНИГА ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ТИПА «ЭЛЕТЕК» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Книга электронная телефонная типа «Элетек» представляет со- 
бой приставку к керийно выпускаемым телефонным аппаратам 
АТС общего применения и предназначена для автоматического на- 
бора заранее запрограммированных номеров абонентов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество подключаемых линий АТС. . . 2 
Количество запоминаемых те ОННЫХ номеров 
по одной линии . - : 150 


Количество цифр в телефонных номерах, не более 8 б 
Электропитание: | 
разговорных цепей . . . ‹. от телефонной етанции 
цепей управления . . . . от сети переменного тока 
напряжением 220 В 


Телефонные аппараты, микротелефонные трубки, гарнитуры 937 


Максимальная потребляемая от сети мощность, 


неболее: Вт сете 620 
Температура, и о мы г тЫ Фдо--40 
Относительная влажность, а 1 


Схема книги обеспечивает возможность предварительного за- 
программирования 150 абонентов АТС по одной линии или 75 або- 
нентов по каждой из двух линий. Пульт управления выпускается в 
пластмассовом корпусе и настольном исполнении, а блок питания — 
в металлическом корпусе.и настольно-настенном исполнении. 


5.4. Телефонные аппараты, микротелефонные трубки, 
гарнитуры и приставки 


ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ 


Основные технические данные по телефонным аппаратам при- 
ведены в табл. 5.7. 
ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТИПА АТГ-709 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Громкоговорящий телефонный аппарат. типа АТГ-70 предназна- 
чен для работы в сетях автоматических телефонных станций де- 
кадно-шаговой и координатной систем. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, ГЦ. . . 300—3400 
Допустимое затухание тракта в режиме тромко- 

говорящей связи, дБ . . . 31,3 
Перекрываемый уровень шума в помещениях, не 

более, дБ л 50 


Расстояние от абонента ‘до ‘аппарата, не более, м 0,5 
Слоговая разборчивость, не менее, %, при: - 
передаченяя не И ^ 95 
приеме. . 55 
Эквивалент затухания, дБ, местной ‘телефонной 
системы при затухании абонентской линии 4,3 ДБ, 


при: 
передаче : о Мор ея БЫКИ 
приеме . : . —_4з 
Уровень громкости вызывного сигнала, не менее, 
ПБ 75 
Электрическое сопротивление аппарата постоян- 
момутоку. Ом: оса < 09 
Электропитание. .. . . . .  . 9 ОТ телефонной 
станции 
Температура, ‘Со. ч.6... сот до 1-40 
Относительная влажность при температуре 
-25°С, $ . о а ОО 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 340Ж815Ж125 


Масса кг о Г ве Е 52 
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—жж—ш————=—Ф—Ф—Ф—— 


Эквивалент 
затухания, дБ 
Слоговая раз- 
борчивость, %, 


при уровне 
Тин Назначение и основные особен- | шума Ри, ДБ, 
ности и затухании мест- 
тракта В -|пере- |прие- | ного 
о дачи | ма |эффек- 
дБ эа 


Аппараты общего назначения 
системы МБ 


АТ-218 Аппарат телефонный настоль-| 65; Ри =60; | 16,5 
но-настенный с индукторным ВЕ 35 
вызовом предназначен для т 
включения в абонентские ли- 
нии РТС системы МБ 

ТАМ-56 Аппарат телефонный  монтер-| 70; Рши=60; —- 
ский переносный предназна- В_=296 
чен для служебных связей т 
линейного персонала, нахо- 
дящегося на линии, с бли- 
жайшими контрольными уси- 
лительными и —оконечными 
станциями 


Анпараты общего назначения 
системы ЦБ 


ТА-68 ЦБ |Аппарат телефонный настоль:| 80; Ри=60; | 10,4 
ный предназначен для вклю-| В_=30,4 
чения в абонентские линии и 
ручных телефонных станций 
ТАН-70-4 |То же. Схема аппарата по-| 80; Ри=60; | 10,4 
зволяет: включать два аппа-| В_=—30,4 
рата в одну линию по схеме т 
«директор-—секретарь»; вклю- 
чать два аппарата по схеме 
спаренного; включить допол- 
нительный звонок ) . 
ТАП-50 Аппарат телефонный постовой| 80; Ри=60; — 
предназначен для связи на-| В —=30,4 
ружных постов и снабжен т 
мощным вызывным  устрой- 
ством. Вызов станции и от- 
бой — автоматические при 
открывании и  закрывании 
крышки. Вызывное устройст- 
во при работе по кабельной 
линии с жилами диаметром 
9,5 мм и длиной 6’ км обес- 
печивает достаточную ясность 
сигнала на расстоянии 50 м 


Аппараты общего назначения 
системы АТС. 


ЗА-68 АТС |Аппарат телефонный настоль-| 80; Ри=60; | 10,4 
ный предназначен для вклю-| В —30,4 
чения в‘ абонентские линии т 
автоматических — телефонных -* 
станций 
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ТАБЛИЦА 5.7 


2 х Габарие 

= = 6 ' ты, мм 

Я < © Е < 

Ня |-=} 5 `а > 

< . Е Е о [ 

мя Ф 

[= ы Е Е 5 Е Масса, 
В Е Ф Я а 5. г: КР 
во || в 5 Е ь 

= ` 4) \э 

< [4 [= 4 [<] 

до я Е м [5 ы |< 

я | 63 о Яя д мы: |5 

Е 55. с. Оз [= |е > =) о 

бо ие Я я = шо я в | © 
ЕЕ, 90 Е - 6 НЕ 

С о ®Г®) “= = Чо: ы |= 
в 10 в НЕ. 


чье 


65,5 


70 


70 


70 


10 


10 


10 


1000 


1000 


80 


1000 


1951235125! 2,32 
25°С ое 
` | 
3 —40-—--45 |до 98 при |188] 901162| 2,2 
25°С "> 
24 —10—--45 90 20012131118| 1,3 
24 —10-——--45 |90+2`при 119512151108| 1,3 
бе 25 
аппарата |—40—-40 95 аппарата 
раВь я - 
и: 148] 95282] #2 
переменно- 


го тока ревуна 


1168|1431306| 3,9 


60 —10—--45 90 2001200]1.18| 1,3 
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ЗА-72 


ТАСт-70 


ТА-75, 


ТАН-76: 


ТАН-ННК 
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[9 


То же. Выпускается в трех мо- 
дификациях (ТАН-70-|, ТАН- 
70-2, ТАН-70-3), отличающих- 
ся друг от друга принци- 
пиальными схемами, розеточ- 
ными шнурами и конструк- 
циями стенных розеток. Вто- 
рая и третья модификации 
аппарата позволяют включать 
два аппарата в одну линию 
по схеме  ‹«директор-—секре- 
тарь» и подключать допол- 
нительный звонок. Третья 
модификация, кроме того, 
позволяет дублировать сигнал 
вызова и наводить справки 
по АТС или УАТС при раз- 
говоре с городским абонен- 


Выпускается в двух 
модификациях с двух- и пя- 
тиклеммными розетками. В 
последнем случае схема ап- 
парата позволяет включать 
два аппарата в абонентскую 
линию по схеме «‹директор— 
секретарь» и подключать 
дополнительный звонок 

Аппарат телефонный настенный 
предназначен для включения 
в абонентские линии АТС 

‘Аппарат телефонный настоль- 
‚ ный. Выпускается в трех мо- 
дификациях: 
ТА-75С1—подсветка номерона- 
бирателя с помощью люми- 
несцентного элемента, вмон- 
тированного в аппарат; ТА- 
75С2 —то же, с помошью 
лампы накаливания, установ- 
ленной под аппаратом; 

ТА-75С3 снабжен —автомати- 

ческой регулировкой уровня 

приема, кнопкой справок и 

оптической сигнализацией 

‚ входящего вызова 
Аппарат телефонный настоль- 

‚ НЫЙ, выпускаемый в различ- 
ных модификациях и обеспе- 
чивающий включение двух 
аппаратов по схеме «дирек- 
тор — секретарь», световое 
дублирование сигнала вызо- 
ва и т. д. 

Аппарат телефонный с тональ- 
ным приемником вызова и 
кнопочным номеронабирате- 
лем обеспечивает возмож- 
ность набора номера любой 
значности и повторного вы- 
зова путем нажатия кнопки 
«Повтор» 
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, Продолжение табл. 5.7 
я 


7 |8 9 10 | 1 | 12 |3 14 15 16 
яр рр ЖЖпЖпЖпЖЖЖппЖпЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖпЖппппрппппппппппппииииппииииии ии пииони ис 
10-ГО 1000 60 —10—=--45 | 90+2 |195|215|108| 1,3 

при 25°С 
70 | 10 1000 60 —10---445 | 90 при |148|192|115| 1,4 
25°С 
о 1000 60 —10---45 |90=2 при |215| 92|215| +4 
25°С 
— — 1000 = 2 = | — | — к 
подсветки 
127/220 В 
перемен- 
ного тока; 
аппарат 60 
— = 1000 —_ 9 = = 
76 1:0 1000 24; 60 |—10-145| 90 при [165|215| 85| 1,5 
253© 
— 1:0 10.00 24; 60 |—10=—-+45| 90 при [185|215|108| 1,5 
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Аппараты корабельные 


ТАС-М Аппарат телефонный 
ный, малогабаритный —пред- 
назначен для телефонной 
связи между абонентами ко- 
рабельных АТС. Выпускается 
в трех модификациях: ТАС- 
М-1 и ТАС-М-6 — для уста- 
новки в помещениях без во- 
дозащитного шкафа и допол- 
нительного звонка; ТАС-М-4— 
для установки в водозащит- 
ном шкафу 

ТАС-МП |Аппарат телефонный настен- 

ный, малогабаритный в пуль- 
товом исполнении предназна- 
чен для встраивания в па- 
нель управления судном и 
подключения к корабельной 


настен- 


АТС. Обеспечивает подсвет- 
ку диска номеронабирателя 
и дублирование звукового 


вызова световым 
Аппарат телефонный каютный, 
настольного типа предназна- 
чен для включения в або- 
нентские линии корабельных 
АТС | 


Аппараты железнодорожной 
связи 


ТАК-64 


Аппарат телефонный для ли- 
нейного электромеханика 
предназначен для служебной 
связи по цепям избиратель- 
ной, перегонной, стрелочной 
и местной связи. Оформлен 
В виде микротелефонной 
трубки 

Аппарат предназначен для ор- 
ганизации перегонной связи 
на участках дорог с унифи- 
цированными релейными шка- 
фами. Он может быть вклю- 
чен в двух- и четырехпро- 
водную линию 


ТА-61 


«Перегон» 


Аппарат телефонный настен- 
ный наружный предназначен 
для диспетчерской связи на 
участках железных дорог, 
оборудованных диспетчерской 
централизацией 

Аппараты телефонные поездной 
диспетчерской и постанцион- 
ной связи предназначены для 
связи на промежуточных 
пунктах ж. д. 


ТНДС-1 


ТАД-66 , 
ТАП-66 


98; Рш=90; |14 |7,8 | 14,8 
`Рш=92; 
Ри=100 
96; Рш-=90; |14 |7,8 | 14,8 | 
Ри =100 
98; Ри=90; |14 |7,8 | 14,8 
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Продолжение табл. 5.7 
ы а — ЧРОболжение табл. 5.7 


28 9 10 ее 12 [13 14|15| 16 


72 для 1500 24; 60 |—40=—145 98 при для ТАС-М-1 и 
ТАС-М-1 40°С ТАС-М-6 
и ТАС-М-6, 105] 1701270] 2,4 
ТАМ _ для ТАС-М-4 
200|220|440] 9,5 
22 — 1500 24; 60 |—10=—+50 98 при 1114611501280 3,5 
40°С 
75 — 1500 24; 60 |—10=—--50| 98 при 19012401120 1,8 
4 0°С 
== — — 3 — — 120] 581250 0.;7 
24 — — 24311683211 9,0 
= = Е 24—для |—60—=--70 | —— 16911801 85 20 
двухпро- т 
водной ли- 
нии; 
24/60—для|` 
четырех - 
проводной 
линии 
ых тв. — 6 —50—=--50 з:-85 28211621403] 32,0 
-_ ее — 24 0—50 6515 24312101145 1,8 
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ПТА-2 


ТАД-2 


ТМЦБ-1 


ТИПС 


«Сигз 
нал-Р», 

«<Сиг- 
нал-С» 
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Аппарат телефонный перенос- 


ный предназначен для вклю- 
чения в диспетчерские цепи 
при вынужденной остановке 
поезда. в пути. Снабжен раз- 
борным деревянным шестом 


Аппарат телефонный перенос- 


ный, линейный для пункта 
поездной диспетчерской свя- 
зи предназначен для времен- 
ной связи с диспетчером 


Аппарат телефонный  стацио- 


нарный системы ЦБ предназ- 
начен для связи маневрового 
диспетчера в системе аппа- 
ратуры станционной связи 


Аппарат телефонный предна- 


значен для включения в Це-| 
пи перегонной или участко- 
вой связи на кабельных ма- 
гистралях при временной 
связи. Максимальное рас- 
стояние от аппарата до ком- 
мутатора при включении по 
системе ЦБ — 12 км. Обеспе- 
чивает прием и передачу с 
усилителем или без него. Ве- 
личина усиления, дБ: усили- 
теля передачи — 5,2; усили-|. 
теля приема — 


Аппарат телефонный — перенос- 
‚ный высокочастотный пред- 


назначен для связи между 
руководителем путевых работ 
и сигналистами. Подключа- 
ется к двухпроводным не- 
уплотненным стальным цепям 
диаметром 4—5 мм. Расстоя- 
ние между руководителем 
работ и сигналистами — 
1,5—2 км. В комплект вхо- 
дят: два аппарата «Сиг- 
нал-С»  (сигналиста), один 
аппарат руководителя работ 
«Сигнал-Р», источники элек- 
тропитаниня и по одному 
шесту для каждого аппара- 
та для подключения к линии 


Аппарат телефонный  электро- 


механика местной связи 
предназначен для испытания 


со стороны линии абонент- 


ских шлейфов ручных и ав- 
томатических телефонных 
станций 
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500 


24; 60 


Продолжение табл. 5.Г 


| 10 | г 12 [13 14 [5 16 
О НИИ 

Е —40=60 70 аппарата | 

__ [294[117|118| 2,1 

шеста 

14013216000 6,0. 

6 2% ЕЕ 237|168|322| 9,0 

24 - "|= 60-150 85 65|220|330| 1,3. 

6; 24 |-50-450 80 125|2201360| 6,0’ 

6; 12 — — 2821140|262| <Сиг- 


нал-Р»= 
5,6; 
«Сиг- 

нал -С»» 
5,4 


1131107| 48 1,5» 
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Аппараты для угольной, 
химической и горнорудной 
промышленности 


ТАШ-МБ- |Аппарат телефонный шахтный,| 40; Ри=80; — — 
РНИ-1,1 настенный, с коэффициентом В-8 Я 
искробезопасности 1,1 уста- т-®, 
навливается в шахтах, опас- 
ных по газу и пыли, для 
прямой местной связи. Допу- 
скается применение в комп- 
лекте аппаратуры шахтной 
связи (ЦБ-РНИ-1,1). Позво- 
ляет включать в одну линию 
до четырех аппаратов 


пы а пе 


ТАШБ-ЦБ-|Аппарат телефонный шахтный, 35; Рщ=80; = ее 1774 
РНИ-1,1 настенный, брызгозащищен- В —96 
ный, с коэффициентом искро- о 


безопасности 1,1 предназна- 
чен для применения в комп- 
лекте аппаратуры шахтной 
связи в шахтах, опасных по 


газу и пыли 


ТАШБ- Аппарат телефонный шахтный,| 40; Ри=80; = р и 
АТС искробезопасный, настенный,| р —9] 6 
с коэффициентом —искробез- т * 


опасности 2,5 предназначен 
для применения в комплекте 
аппаратуры автоматической 
шахтной связи типа ШАТС-3. 
Допускает параллельное 
включение не более трех .ап- 
паратов 
ТАХ-Б Аппарат ‚ телефонный химиче-| 90; Р‚=80; | 14,8 | 7,8 
ски стойкий, искробезопасный 
системы АТС предназначен т 
для работы в телефонных | 
искробезопасных системах 
КДСХ-А и ОПХ-4А во взры- 
воопасных помещениях клас- 
сов В-1; В-!а; В-16б и наруж- 
ных установках В-1!г, где 
возможно образование взры- 
воопасной смеси 1—ГУ кате- 
горий групп А, Б, Г, Д, в 
том числе и ацетилено-воз- 
душной смеси. Изготовляется 
двух модификаций: настоль- 
ный (ТАХ-Б-1) и настенный. 
(ТАХ-Б-2). Приемник вызова 
изготовлен в виде выносного 
‚| блока. Можно подключать|. 
. приставку громкого вызова 
ТАША-2 |Аппарат телефонный искробез-| 85; Р‚=80; | 14,0 | 8,7 | 17,4 
опасный, стенной, брызгоза- 


- ==. 
щищенный предназначен для 0: 6 
применения в комплекте ап- 

паратуры автоматической 


шахтной связи ШАТС-3. Уста- 
навливается В подземных 
выработках шахт, опасных 
по газу и пыли 
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Продолжение табл. 5.7 
А 


7 8 9 10 11 12 [13 14 | 15 16 


80 — 600 24 —40-—--40| 98 при аппарата 
35°С | 
340|140]479] 8,0 
приемника 
вызова 


16811431296 2,5: 


85 — 750 24; 60 |—40=--40| 98 при |340|140|465| 7,0 
35°С 
85 |= = 24; 60 |—40=140| 98 при |340|148|460| 8,0 
35°С 
75 — — 60 —40-—-140| 98 при} аппарата 
35° |= 
212|235|108|| 5 о 
блока 
140] 95|207 


80 — 750 24 —40—=--40 ие 34011481460 8,0 
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ТТА-200 Аппарат телефонный повышен-| 50; Ри=80; | 14,8 | 7,8 17,4 
ной надежности предназначен| В —30,4 
для включения в абонентские т 
линии АТС, а также в стан- 
ции диспетчерской связи. Ра- 
ботает в тяжелых климати- 
ческих и производственных 
условиях, не опасных по га- 
зу и пыли. Можно подклю- 
чить приставку дополнитель- 
ного сигнала вызова ПДСВ 


Аппараты комбайновые 


`ТАК-4М Аппарат телефонный искробез- — — — — 

опасный комбайновый пред- 
назначен для организации 
прямой громкоговорящей те- 
лефонной связи машиниста 
угольного комбайна с опера- 
тором погрузочного пункта в 
шахтах, опасных по газу и 
пыли. Связь осуществляется 
по обособленной двухпровод- 
ной линии или цепям управ- 
ления комбайном с возмож- 
ностью включения до пяти 
аппаратов. Выходная мощ- 
ность усилителя 100 мВт. 
Мощность генератора звуко-|. 
вой частоты 1000 мВт, часто- 
та вызывного сигнала 
2500 Гц, потребляемый ток 
0,2 А. Исполнение РИ-2,5 
`ТА-КП Аппарат телефонный искробез- — — — — 
опасный предназначен для 
организации прямой громко- 
говорящей телефонной связи 
в комбайновых —лавах на 
пластах крутого падения. 
Выходная мощность усилите- 
ля 100 мВт, частота вызыв- 
ного сигнала 1500—2000 Гц. 
Исполнение РИ-1,1 


Аппараты с усилителями 


`ТАУ-04 Аппарат телефонный удаленно-|39, 1; Рш=50;| 14,7 | 15,6| — 

го абонента предназначен 

для включения в воздушные 

и кабельные удаленные або- 

нентские линии городских и 

сельских телефонных сетей с 

затуханием, дБ, для линий: 

АТС — 6,1—13, МТС — 6,1— 

24,3. Обеспечивает разговор 

через тракт с рабочим зату- 

ханием до 47,8 дБ. Расход 

тока при разговоре 8—25 мА 
'ТАН-У-74 |Аппарат телефонный настоль-| 75; Рш=60; | 12,2 17,8—| — 

ный предназначен для вклю-| В =30,4 —12,2 

чения в абонентские линии т 

АТС для абонентов с ослаб- 

ленным слухом. Обеспечи- 

вает высокое качество связи 

по городским и междугород- 

ным каналам связи 
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Окончание табл. 5.7 
| | 


Ее. 9 10 в. 12 13 | 14115! 16 
мы 
80 — 11000 при 60 —40—--50| 98 при 13401481460 8 
включении 20-С 
В-АТС: 
2000 при 
включе- 
нии в 
станции 
диспет- 
черской 
связи 


т х, — 6 5-35 98 132|280|188| 7,4 


меВЕх ЗИ : 2 6 45-40 95 132|280|188| 7,4 


я — [1550 при 60 0—-45 ( 90 13712201119] 1,5» 


70 10 — 60 —10—-45 | 90=2 при |195|215|108| 1,6: 
25°С 
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Схема аппарата обеспечивает: 

громкоговорящую связь со стороны абонента; 

телефонную связь с помощью микротелефонной трубки; 

параллельное включение другого телефонного тр по схе- 
ме «Директор—Секретарь»; 

ступенчатую и плавную регулировки громкоговорящего приема; 

шунтирование микрофона на случай, когда необходимо, чтобы 
разговор не был передан в линию; 

переключение входящего вызова с основного аппарата на до- 
полнительный; 

безотбойное переключение с громкоговорящего аппарата на 
обычный и наоборот. 

Аппарат выпускается в пластмассовом корпусе и настольном ис- 
полнении. 


МИКРОТЕЛЕФОННЫЕ ТРУБКИ 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Микротелефонные трубки предназначены для использования в 
различных телефонных аппаратах и другой аппаратуре связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Основные технические данные микротелефонных трубок приве- 
дены в табл. 5.8. ` 


ГАРНИТУРЫ ТЕЛЕФОННО-МИКРОФОННЫЕ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Гарнитуры телефонно-микрофонные предназначены для работы: 
на междугородных и городских телефонных станциях ручного об- 
служивания (ТМГ-1); в лингофонных кабинетах учебных заведе- 
ний (ТМГ-5); в переговорных устройствах при использовании мик- 
рофона ДЭМШ-1 (АГ-2). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические данные телефонно-микрофонных гарнитур приведе- 
ны в табл. 5.9. 


' Имеет подвесную петлю. 
2? Имеет тангенту. 


° Имеет тангенту и подвесную петлю. 


‘Комплектуется дросселем и кнопкой переключателя. > 
5 Применяется в аппаратуре с напряжением питания 12,6 В. 


ТАБЛИЦА 5.8 


су рис 5.5 
апсюли Габариты, мм 
Тип микро- ы НУ Относите- ВТ И Я 
телефонной Температу-|льная вла- Масса, 

трубки |телефо- микрофона провоз | длина, чем оканчивается р, С жность,% |Ширина Глуби- | Высота кг ы 
на дность | мм на -. 
$ 

МТ-1 |ТА-4 300 |Наконечниками _.11-е исполнение 230 80 67 0,45 [2 
МТ-3 » 1115 |Контактной вилкой от—10 87—98 | 230 80 67 0,45 07 
МТ-5 » [|МК-10-СО 3 1115 |Штепселем © 6,5 мм от--45 | при 25°С |. 230 80 67 0,45 ‚ ® 
МТ-6 » 1115 |Контактной вилкой |29-е исполнение 230 80 67 0,45 а 
МТ-7 » |МК-10 -3 те ДЕ. от—40 95—98 230 80 67 |'0,45 Е. 
до-|-50 при 40°С Ч 

МТ-8 > |МК-10-НО 4 1515 |Наконечниками То же То же 260 80 67 0,45 с 
МТ-91 » |МК-10-ВО 4 1515 от—40 95—98 260 80 67 0,45 ыы 

| до-|-50 при 40°С р 

МТ-10 » |МК-10-ВО 4 1115 }|Наконечниками о же То же 230 80 67 0,45 х 
МТ-121 » |МК-10-НО 3 1115 » » 230 80 67 0, 45 = 
МТ-14 » |МК-10-СО 4 1115 » » 230 80 67 0,45 > 
МТ-162 » |МК-10-НО 3 1500 |Разъемной колодкой » » 250 92 67 0,45 5 
МТ-172 _» |МК-10-НО 4 1440 |Наконечниками » » 250 92 67 0,45 о 
МТ-182 » |МК-10-ВО 4 1220 ке » » 250 92 67 0, 45 р. 
МТ-19* » |МК-10-НО 4 1530 \|Разъемной колодкой » » 250 92 67, 110,55 ‚а 
МТ-202 » МК-10-СО 4 1530 » » 250 92 67 0,55 8: 
МТ-212 » |МК-10-СО 4 и Наконечниками гв т 250 92 67 0,55 о 
МТ-223 » |МК-10-НО 4 1440 » » 250 92 67 0',55 с 
МТ-232 » |МК-10-НО Е и > » » 250 92 67 |0,55 = 
® 

МТ-244 » МК-10-ВО 2 880 ЕВ » » 250 92 67 0,55 3 
МТ-282 » А 4 1220 |Наконечниками » » 250 108 67 0,55 ке. 
МТ-392 ›в |ТА-56М — — и от—30 227 89 67 0,42 ‚< 
до-|-50 » сы 

МТ-402 › в » ДЭМШ-1А — — = » » 227 89 67 0,42 "|5 
МТ-685 ТГ-78 — — Е » » 200 55 40 0,2 [- 
МТ-69° |; » = — Ш |. >. ие 200, 55 | 40 0,2 а 
МТТ: ул — — — — от —40 \| 95 при — — — — 5 
\5" | | до +50 40° Е: 

: Г”. 

д | р 9 


Т9б. 
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ТАБЛИЦА 5.9 


Наименование параметров | ТМГ-1 | ТМГ-5 | АГ-2 
Жоличество модификаций 2 1 2 
Тип модификаций ТмМГ-1-НО — АГ-2-НО 
ТМГ-1-СО — АГ-2-ВО 
Рабочий диапазон частот, Гц 300—3000 70—7300 300—3000 
«Средняя чувствительность мик- 
рофона в диапазоне частот, 100 0,8 —. 


не менее, мВ/Па 
Среднее звуковое давление те- 
лефона в диапазоне частот, 5 15 —- 
не менее, Па 
Модуль полного сопротивления 
микрофона переменному току — 200—300 
на частоте 1000 Гц, Ом 
Сопротивление микрофона по- 
стоянному току в динамиче- 
ском режиме, Ом: 
но 


35—80 — == 
СО 100—200 — — 
Сопротивление телефона в диа- 
паЗоне частот, Ом: о +000 
ВО 600 } 250=50 3200 
Неравномерность частотной ха- 12—25 ры = 
рактеристики микрофона, дБ 
Коэффициент нелинейных ис- 
‘кажений при напряжении на .5 а 
зажимах телефона 2 В, не тр 
более, ф 
Габариты, мм 965%170х90 | 295х200ж80 303 х235Ж110 
Масса, кг 2 0,4 0,5 


1000 1500 585 


Длина шнура, мм 


ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Головные телефоны предназначены для работы в различной ап- 
паратуре связи, а также для прослушивания программ, передавае- 
мых ПО городской и местной радиотрансляционным сетям. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические данные головных телефонов приведены в табл. 5.10. 


Параметр 


Количество модификаций 


Тип модификаций 


Рабочий диапазон частот, Гц 


Модуль полного электрическо- 
го сопротивления телефонов 
на частоте 1000 Гц, Ом: 


Габариты, мм 
Масса, кг 
Длина шнура, мм 


Шнур оканчивается 


Примечания: 1. Все парамет 
лефон. 2. Телефоны ТОН-9, ТОН-8А и ТГ-1 имеют регуляторы громкости в пределах 25 дБ. 


ТАБЛИЦА 5.10 


ТМ-2 ТМ-7М ТГ-9 


3 1 1 2 2 1 
ТМ-2 — — НО ТОН-2 — 
ТМ -2А во ТОН-2А 
ТМ-2М 
300—3000 200—6000 300—3000 
— 150 +30 5000-1000 — 1200 6000 
© 22х11 0 24х22 |180%125ж65 |178Ж128х42 165%135Ж42 |170Ж170х70 
0,02 0, 15 0,17 0,3 о! 0,2 
_ 950—1370 300 2000 1400 1400 1400 
Штепселем Вы Штепселем Двухполюсной вилкой 


3,6 мм © 6, 5 мм 


ры даны для двух телефонов, за исключением ТМ-2, имеющего только один  те- 


чААлин4е4 ‘инолЯ1 эчннофэиэлоЯним чалейецие эчннофэиэ1 


$96 
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ПРИСТАВКА ТЕЛЕФОННАЯ ТИПА ПТ-30 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Приставка телефонная типа ПТ-30 предназначена для совмест- 
ной работы с серийно выпускаемыми аппаратами АТС общего при- 
менения для автоматического набора любого из заранее запро- 
граммированных номеров абонентов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество запоминаемых телефонных номеров. 30 
Количество цифр в телефонных номерах, не более 8 
Продолжительность размыкания и замыкания им- 


ПуеНОЙ Е ОИ М о ес 07 90 до 100 
Продолжительность паузы между сериями им- 

пульсов, не менее, ме. . . . . ‹ + 500 

Помпа тура ор. 2 рот --10 до --40 
Относительная влажность, ф. . . . . . ДО 85 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 340%260ж100 
Масса не "более; Кона 2 6,0 


Прист авка выпускается в пластмассов ом корпусе и настольн ом 
исполнении. 


ПРИСТАВКА ДУБЛИРОВАНИЯ СИГНАЛА ВЫЗОВА 
ТИПА ПДСВ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Приставка дублирования сигнала вызова типа ПДСВ предназ- 
начена для дублирования сигнала вызова при подключении к теле- 
фонному аппарату и устанавливается в местах с большой запы- 
ленностью и большим уровнем шума (шахтах, карьерах, цехах ме- 
таллургических заводов, не опасных по газу и пыли). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Совместная работа .. . . о. С телефонным аппаратом и 
устройствами, создающими 
мощный звуковой и свето- 
вой сигналы (звонок гром- 
кого боя, ревун, сирена, 
лампа и т. д.) 
Электропитание . . ° . . . от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


О а оны. 50 
пемпературане > 0 —40 до --50 
Относительная влажность, не более, ф . . . 98 


Комплектация и конструктивные данные приставки приведены 
в табл. 5.11. Приставка выпускается в металлическом корпусе и 
настенном исполнении. - 


Вводно-коммутационная аппаратура ‚ 955 


ТАБЛИЦА 5.11 


Габариты, мм 


Наименование обо рудова-|Количест- Масса, 
НИЯ 89, ШТ. | Ширина | Глубина | Высота КГ 
Приставка | ыы 16070 275 3, 8 


рматура сигнальной 


лампы о 1 2:0 116 `- 155 — 


Глава 6 


ВВОДНАЯ И ЛИНЕЙНО-КОММУТАЦИОННАЯ 
АППАРАТУРА. АБОНЕНТСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 
< 


6.1. Общие сведения 


Приведенные в настоящей главе аппаратура и устройства связи 
применяются на сетях производственной связи для включения ли- 
ний и защиты станционных сооружений от опасных напряжений, а 
также проведения электрических измерений и испытаний магист- 
ральных, распределительных и абонентских кабелей и проводов. 

Описанные в настоящей главе аппаратура и устройства подраз- 
деляются на три подгруппы: 

вводно-коммутационную — аппаратуру, предназначенную для 
включения и защиты линейных кабелей и проводюв, а также ком- 
мутации их на приборы станции; 

линейно-коммутационные устройства, предназначенные для пе- 
рехода с магистральных на распределительные телефонные кабели 
и включения абонентских воздушных или кабельных линий; 

абонентские линейные устройства, предназначенные для защиты 
и коммутации абонентских телефонных и других оконечных уст- 
ройств производственной связи и сигнализации. 

На поставку устройств БЗП-30 и 531-50, кроссов связи КС-2 
и КС-4 и ящика ТФЯ, приведенных в настоящей главе, требуется 
согласие фондодержателя. Все остальные устройства поставляются 
строительно-монтажными организациями вне зависимости от их ве- 
домственной принадлежности. Для поставки каркасов кроссов и 
защитных и громоотводных полос разрешения фондодержателей не 
требуется. Е 


6.2: Вводно-коммутационная аппаратура 
БЛОКИ ЗАЩИТЫ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ТИПОВ Б3П-30 И Б3П-50 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Блоки защиты и переключений типов Б3П-30 и БЗН-50 пред- 
назначены для ввода линейных проводов и защиты от грозовых 
разрядов коммутаторов станционной связи. Они могут быть при- 
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И нниининии 


менены для этих же целей для работы с коммутаторными уста- 
новками директорской, диспетчерской, оперативной и другой связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Проводность включаемых линий . 2-12 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . 368Ж178Ж520Ж800 
Масса, кг: 

Б310-30 . к С - : : с : . г 9 

РОМ бо ее. 
Пемпература бе ое. о От 0 до 40 
Относительная влажность при температуре 
О Мы ЗЫ. 65-15 


Комплектация и конструктивные данные блоков приведены в 
табл. 6.1. Блоки выпускаются в металлическом настенном испол- 
нении. 


ТАБЛИЦА 6.1 


Наименование оборудования Количество, шт., для 
и приборов БЗП 
30 | =50 
Громоотводная полоса ем- 
костью: 
30Ж2 | 1 — 
50Ж2 — 1 
Рамка с разделительными 
гнездами емкостью 20Х2 2 3 
Кроссировочное кольцо 3 5 


КРОССЫ СВЯЗИ КС-2 И КС-4 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Кроссы связи двух- и четырехпроводные типов КС-2 и КС-4 
предназначены для размещения междугородных и городских теле- 
фонных боксов и производства переключений магистральных и 
распределительных кабелей связи и сигнализации в кроссе пасса- 
жирских станций и депо метрополитенов. Они могут быть приме- 


2 


нены для этих же целеи на любых узлах производственной СВЯЗИ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество и тип рамок для крепления боксов к кроссу опре- 
деляются проектом. Кроссы комплектуются кроссировочными коль- 
цами и вводной панелью с гребенками. 


Помпература о ао а Ат От —10 до 50 
Относительная влажность, ф . , . . . ‹. 0 5 


Вводно-коммутационная аппаратура 257 


ТАБЛИЦА 6.2 


Габариты, мм _ 
Тип кросса | Масса, кг 
Ширина | Глубина | Высота 


КС-2 935 200 2000 50 
КС-4 995 258 2000 70 


Конструктивные данные кроссов приведены в табл. 6.2. Кроссы 
выполнены в виде металлических каркасов и напольном испол- 
нении. 


КАРКАСЫ КРОССОВ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Каркас кросса предназначен для выполнения кроссировок меж- 
ду станщионной стороной оборудования и абонентскими и соеди- 
нительными линиями связи и линиями комплексной сети предирия- 
тий и учреждений. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Каркасы выпускаются в трех модификациях: трех-, четырех- и 
пятирядные. Технические данные каркасов приведены в табл. 6.3. 
Каркасы выпускаются в напольном исполнении. 


ТАБЛИЦА 6.3 


Параметры 
| трех- | четырех- | 
1 
Е 
Е | 
| 


Рядность каркаса 
Емкость с линейной стороны, | 


линий | | 450 609 758 
Количество устанавливаемых ' | 
громоотвэдных или защитных 
полос емкостью. 25Х2, нт. 18 24 | 38 
Габариты (ширина, глубина, | | 
высота), мм | 388Х 500 х2578 | 690%500Х2578 | 870ж500Ж258®4 
Масса!, кг | 47,5 72,0 88,0 
| } 


' Масса приведена без учета громоотводных или защитных полос и штиф- 
товых рамок. 


ПОЛОСЫ ЗАЩИТНЫЕ И ГРОМООТВОДНЫЕ 


НАЗНАЧЕНИЕ | 


Полосы защитные и громоотводные предназначены для зашиты 
станционных устройств связи и сигнализации от опасных напряж- 
НИЙ И токов, могущих возникнуть на линиях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические данные защитных и громоотводных полос приве- 
дены в табл. 6.4. 


ТАБЛИЦА 6.4 


ини 


Громоот- 
Параметры Защитные полосы водные по- 
лосы 
м 
Емкость, линий 50х2 30х22 25ж2 252 
Комплектация: 
термические катушки -- — -- -- 
угольные разрядники -- -- — -- 
предохранители - -- — — 
Габариты (ширина, глубина, 0,5х134Х 
высота), мм 76х134х741|76х134Ж458|70Х 134 Ж356 Ж356 
Масса, кг 4,5 Г О Зы Э 


дд ииаАиии О мо 
Примечание. Знак «плюс» означает наличие устройств, а «ми- 
нус» — их отсутствие, 


6.3. Линейно-коммутационные устройства 


ШКАФЫ ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТИПОВ 
ШР И ШРП 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Шкафы телефонные распределительные типов ШР и ШРИ пред- 
назначены для включения магистральных и распределительных ка- 
белей. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Модификации шкафов: 


для установки вне помещений . . . . . ЕР 

для установки внутри помещений . . . . . ШРИ 
Количество вариантов в каждой модификации: 

р р а ре с 28, С од ВЫ 


Типы шкафов и их емкость приведены в табл. 6.5. 


ТАБЛИЦА 6.5 


_ хх 


Емкость, пар проводов 


Тип шкафа 
магистральных |распределительных 


пит тижня очки починили ии и ча и или 


` ШРП-300 130 170 
ШРП-600, ШР-600°. 250 350 
ШРП-1200, ШР-1200 500 700 


_ од жффЁф8 
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Шкафы обеспечивают: 

установку соответствующего количества телефонных боксов на 
специальном каркасе; , 

включение и’ перераспределение магистральных кабельных линий 
при изменении нагрузки на распределительной сети; 

проверку исправности каждой линии; 

проведение электрических измерений отдельных участков. кабель- 
ной сети с заменой поврежденных участков магистрального и рас- 
пределительного кабелей. 

Конструктивные данные шкафов приведены в табл. 6.6. Шкафы 
ШРИ для установки в местах вывода труб из канализации выпол- 
нены из листовой стали, а шкафы ШР — чугунные. 


ТАБЛИЦА 6.6 


Габариты, мм 
Тип шкафа р к 


Масса!, кг 


Ширина | Глубина Высота 
ямввнвщБкьюжююю—ю—ю—ььььь—г— н  учнзнзнзмзнБнБ нчуьк————————д—————а—а—а— 
ШРП-300 593 240 1040 62 
ШРП-600 687 278 1510 100 
ШРП-1200 782 302 2100 120 
ШР-600 722 286 1544 160 
ШР-1200 | 898 286 оО 264 


'! Масса шкафов указана без боксов. 


БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ ШКАФОВ ТИПА БКТ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Боксы кабельные для распределительных телефонных шкафов 
типа БКТ предназначены. для установки в шкафах и для оконеч- 
ной разделки включаемых магистральных и распределительных ка- 
белей. | 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ТАБЛИЦА 6.7 


Для пар проводов бокса БКТ емкостью 
Параметры 
10 . 20 30 50 100 


ИАА ИЕ ИЕН 


Количество устанав- 
ливаемых плинтов 
на 10 пар контак- 
тов без разрядни- 
ков и предохрани- 


телей, шт. 1 2 3 5 10 
Сопротивление изо- 

ляции, МОм 3000 3000 3000 3000 3006 
Испытательное на- | 

пряжение, В 1000 1000 1000 1000 1000 
Габариты (ширина, 

глубина, высота), 119х 110х [104х102х 

ММ 119х34 ж68 |119 х76х 1171119 ж96х 163 Хау ж547 
Масса, кг 0,4 р, 1 1, 6 2,0 7,0 


| 
ыы о 


960 Введная и линейно-коммутационная аппаратура 


Основные технические, комплектовочные И конструктивные дан- 
ные боксов приведены в табл. 6.7. Боксы выполнены в Биде лито- 
го чугунного корпуса с вводной трубкой, крышкой и установлен- 
ными в него плинтами. 


БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ 
ТИПА БГ | 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Боксы кабельные для’ городских телефонных. сетей типа БГ 
предназначены для установки В кабельных ящиках городских те- 
лефонных сетей и для оконечной разделки включаемых в них Ка- 
белей. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Основные технические, комплектовочные И конструктивные дан- 
ные боксов приведены в табл. 6.8. 
ТАБЛИЦА 6.8 


Наименование приборов и параметров БГ-10.2 ` БГ-20х2 
Емкость бокса, пар проводов 10 20 
Количество устанавливаемых —ПЛИНТОоВ на 

10 пар контактов с грозоразрядниками и 

предохранителями, шт. 1 2 
Сопротивление изоляции, МОм 1009 1000 
Испытательное напряжение, В 1000 1000 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 57х36х221 140х36х221 
Масса, кг 1,0 т 


О пи 


Боксы выполнены в виде литого чугунного корпуса с вводной 
трубкой, крышкой из листовой стали’ и установленными в него 
плинтами. 


КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ 
ТИПОВ КРТ-10 И КРТН-19 


НАЗНАЧЕНИЕ 


| 
} 
| 


Коробки распределительные_ телефонные типов КРТ-10 и 
КРТП-10 предназначены для оконечной разделки и включения рас- 
пределительных кабелей емкостью 10Ж2 и абонентских проводов 
Ехо: 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические, комплектовочные и конструктивные данные коро- 
бок приведены в табл. 6.9. 
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ТАБЛИЦА 6.9 


—ШжЩ дд 


Параметры КРТ-10 КРТП-10 
а а ее 
Емкость коробок, пар проводов 10 10 
Количество устанавливаемых плинтов на зы 


0 пар контактов без грозоразрядников и 


предохранителей, шт. 1 1 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 190х110Х75 | 175Ж112ж82 
Масса, кг р. 2 , 


Коробки КРТ-10 устанавливаются в неотапливаемых  помеще- 
ниях, а КРТП-10 — в отапливаемых помещениях. Коробки выпус- 
каются в настенном исполнении, причем корпус коробки КРТ-10 
изготовлен из серого чугуна, а для КРТП-10 — из прессовочной 
массы марки «волокнит» или К-18-22. 


ЯЩИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ 
ТИПА ЯКГ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Ящики кабельные для городских телефонных сетей типа ЯКГ 
предназначены для установки на кабельных опорах, чердаках и 
вводных стойках при переходах на воздушные линии с кабелей, 
проложенных в земле или подвешенных на опорах. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основные технические, комплектовочные и конструктивные дан- 


ные ящиков приведены в табл. 6.10. Ящики выполняются из ме- 
талла и кренятся к столбу, стене или на стойке. 


ТАБЛИЦА 6.10 


Параметры ЯКГ-10х2 ЯКГ-20х2 


Емкость, пар проводов 10 5 20 
Количество, шт., уста- 
навливаемых боксов 
типа БГ емкостью: 
10х22 т — 
20Ж2 —— 2 
Габариты (ширина, глу- | 
бина, высота), мм 117х 247Ж308|221х292х 952 
Масса, кг 5 


, 3 


Ум 
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ЯЩИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ТИПА ТФЯ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Ящики кабельные типа ТФЯ предназначены для разделки жил 
кабеля и соединения их с изолированными линейными проводами 
при переходе с воздушной линии связи на кабельную. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические, комплектовочные и конструктивные данные ящиков 
приведены в табл. 6.11. Ящики выпускаются в металлических корпу- 
сах для установки на кабельной опоре. 


ТАБЛИЦА 6.11 
_.м.мм.мммШм.м.м.м..е.:е:.Ые....мыммы.е.еем"ЩеЫ=868ЯЫЬ—ШШШ Ш Ш66Ш6ШЙШЙ6б606 


ТФЯ емкостью, пар проводов 


Параметры 
10 20 30 


РО тут ВСС СОСО УСО ООС ООС ООС ООС ООС ООС ООС ОС ООС ОС СОСО СОСО СООО ООС ООС ССОО СОСО ИЯ 


Количество устанавливаемых 
плинтов на 10 пар контактов 
с предохранителями и грозо- 


разрядниками, шт. 1 2 3 
Габариты (ширина, глубина, | 

высота), мм 164%185Х 284|163х193х400|163Ж193Ж470 
Масса, кг за 1-0 8,5 


ЕЕ ЕЕ с иитистсяи 


ПЛИНТЫ С ГРОЗОРАЗРЯДНИКАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ 
типов п-гп И П-Г 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Плинты с грозоразрядниками и предохранителями типов П-ГИ и 
П-Г предназначены для установки в телефонных боксах и оконеч- 
ной разделки телефонных кабелей. Плинты П-ГИ применяются в 
населенных пунктах с наличием трамвайно-троллейбусного движе- 
ния а П-Г — в населенных пунктах без трамвайно-троллейбус- 
ного движения. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость плинта, пар проводов р. м м. 10 
Электрическое сопротивление изоляции плинта, 
МОм, между любыми контактными зажимами, 
расположенными рядом, а также между любым 
контактным зажимом и шиной заземления при 
напряжении 100 В и: 
температуре 20-=5°С и относительной влаж- 
ности до 80%, не мене . . . . . . 1000 
температуре 40-=5°С и относительной влаж- 
ности 95—98%, не мене. . . . . . 200 :_ 
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Электрическое сопротивление из оляции цоколя, 
МОм, между соединенными параллельно четными 
и нечетными отверстиями и между соединенны- 
ми параллельно рядами отверстий при темпера- 
туре 24—36°С и относительной влажности 60— 
80% при напряжении постоянного тока 100 В, 
не менее о о ее с оО о 0 
Плинт должен выдержать без пробоя в течение 
1 мин испытательное напряжение переменного 


тока, В. р Пью 1000 
Грозоразрядники должны выдерживать без про- 

боя напряжение, В (амплитудных) ть’. "950 
Грозоразрядники должны пробиваться при напря- 

жении, В (амплитудных) ‚о . 000—100 
Температура, °С ^. Г т" ‹ в ОТ -5 до +35 
Относительная влажность, %.... . о. до 80 


Комплектация и конструктивные данные плинтов приведены в 
табл. 6.12. Цоколь плинтов выполнен из фарфора. 


ТАБЛИЦА 6.12 


ке Ме 


Параметры П-ГП П-Г 
Предохранители СК, шт. 20 — 


Грозоразрядники, состоящие из угольных 
пластин ПУКР-9 и прокладки, шт. 


20 20 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 140%55х103 | 140%55Х70 
Масса, не более, кг о >. 


А На. 


ПЛИНТ БЕЗ РАЗРЯДНИКОВ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕИ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Плинт без разрядников и предохранителей предназначен для 
установки в телефонных боксах и распределительных коробках для 
оконечной разделки телефонных кабелей, 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость плинта, пар проводов .. . . ‚0 
Электрическое сопротивление изоляции плинта, МОм, 
между любыми контактными зажимами, расположен- 
ными рядом, а также между любым контактным за- 
Жимом и шиной заземления при напряжении пос- 
тоянного тока 100 В и: 
температуре 20-=5°С и относительной влажности 
до О... 000 
температуре 40-=5°С и относительной влажности 
ЗО ма а, ао бе, = 900 
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Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . . 104Ж25Х33 
о ее 9 


Цоколь плинта выполнен из пластмассы. 


6.4. Абонентские линейные устройства 


УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ 
ТИПА АЗУ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи ти- 
па АЗУ предназначены для защиты установок абонентов городских 
и сельских телефонных сетей от опасных токов и напряжений, в03- 
никаюших при грозовых” разрядах и контакте с проводами элек- 
трических сетей напряжением 380/220 В. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Область применения: 
АЗУ-1 — при отсутствии пересечений проводов воздушной 
линии связи с проводами электрических сетей на- 
пряжением 380/220 В или с сетями трамвая и 

троллейбуса; 

АЗУ-2, АЗУ-4 — при наличии пересечений проводов воздушной ли- 
нии связи с проводами электрических сетей на- 
пряжением 380/220 В или с сетями трамвая и 
троллейбуса; 

АЗУ-3 — при установке блокиратора на воздушной линии 
связи и пересечении ее с проводами электричес- 
ких сетей напряжением 380/220 В или с сетями 
трамвая и троллейбуса; 


АЗУ-5 — на абонентских линиях, выполненных подземным 


или подвесным кабелем в пластмассовой оболоч- 
ке, и на воздушных абонентских линиях при от- 
сутствии пересечений с электрическими сетями на- 
пряжением 380/220 В или с сетями трамвая и. 
троллейбуса. 


Разрядники должны выдерживать без пробоя на- 


пряжение, В (амплитудных) . ‹. + +. 250 
Разрядники должны пробиваться при разрядном 

напряжении, В (амплитудных) о. и 000108 
Электрическая прочность изоляционной ГИЛЬЗЫ, 

не менее. В п а 500 
Сопротивление изоляции между зажимами Уст” 

ройства при температуре 20-=5°С и относитель- 

ной влажности до 80%, не менее, МОм . . . 1000 
Температура, °С... ге * от —50 до --50 
Относительная влажность, % . . . с + до 80 


Комплектация устройств приведена в табл. 6.13. Устройства 
выпускаются с фарфоровым или пластмассовым цоколем настен- 


ного исполнения. 
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ТАБЛИЦА 6.13 


Комплектация АЗУ-1 | АЗУ-2 | АЗУ -3 | АЗУ-4 | АЗУ*5 


Угольный разрядник т УР-500, 
типоразмер ПУРК-9, 2 2 2 _ — -— 
Предохранитель типов, Е | 
СК-1 — > > — 
СН-1 | -— — и бы. — 
о. разрядник типов, шт.: 


, 


ИР-0,2 
Защитный разрядник Р-27, шт. 
Габариты (диаметр И ширина, 


глубина, высота), (2782,5Ж48 82х84 48 
Масса, кг - 0,15—0,2 


| ОС 


но | 


Глава 7 
АППАРАТУРА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 
< 


ч.1. Общие сведения 


Аппаратура громкоговорящей связи, к которой относятся уста- 
новки, имеющие в своем составе усилительные устройства, а так- 
же громкоговорители и микрофоны для передачи и приема речи, 
используется в тех случаях, когда организация непосредственной 
связи между отдельными рабочими местами или должностными 
лицами, размещенными на больших площадях или значительном 
отдалении друг от друга, с помощью обычных средств проводной 
телефонной связи невозможна или малоэффективна. 

По сравнению с телефонной связью громкоговорящая связь об- 
ладает следующими преимуществами: 

при разговоре нет необходимости держать микротелефонную 
трубку, что позволяет абоненту одновременно исполнять другие 
функции; 

обеспечивает возможность полной или выборочной циркулярной 
связи и связь совещаний с участием нескольких лиц для каждого 
абонентского устройства, так как последние не являются средства- 
ми индивидуального пользования; 

время вызова абонента и установление соединения намного 
меньше, чем в телефонной связи; 

разговор может происходить в условиях высокого уровня про- 
изводственных шумов. 

Нарялу с этими преимуществами аппаратура громкоговорящей 
связи обладает и недостатками: 

наиболее распространенный симплексный режим громкоговоря- 
щей связи вызывает необходимость многократного переключения 
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установок из положения «Говорю» в положение «Слушаю» и на- 
оборот; 

необходимость осуществления индивидуального электропитания 
каждого устройства, имеющего в своей схеме усилитель; 

использование многопроводности для избирательных систем; 

ограниченная емкость аппаратуры. 

По форме организации передачи информации громкоговорящая 
связь может быть односторонней, предназначенной для ведения 
различного рода передач и команд, не требующих ответа, и дву- 
сторонней, предназначенной для ведения переговоров. 

Двусторонняя громкоговорящая связь может быть организова- 
на по принципу: 

парной связи — прямая связь между двумя абонентами; 

радиальной или избирательной связи — одно- или многосту- 
пенчатой, обеспечивающей связь не только между оперативным ру- 
ководителем и каждым из абонентов, но и между абонентами; 

циркулярной или параллельной связи, когда все абоненты вклю- 
чены в Линию параллельно и имеют равные возможности и одина- 
ковые права в пользовании ею; 

связи «каждого с каждым», когда всем главным абонентам 
предоставлены равные права и возможности; 

смешанной связи, предусматривающей возможность организа- 
ции связи между оперативным руководителем и частью абонентов 
как по избирательной, так и по циркулярной системе. 

В зависимости от местоположения усилительных устройств ус- 
тановки двусторонней громкоговорящей связи подразделяются на: 

установки с центральным усилительным устройством в схеме ап- 
парата главного абонента при отсутствии этих устройств в схемах 
аппаратов прямых абонентов; 

установки с усилительными устройствами, имеющимися в аппа- 
ратах главного и прямых абонентов. 

По режиму работы установки двусторонней громкоговорящей 
связи могут быть разделены на установки, работающие в симп- 
лексном, полудуплексном и дуплексном режимах. 

По использованию линейных сооружений установки громкого- 
ворящей связи могут работать по двух-, трех-, четырех- и много- 
проводным линиям. При этом необходимо учесть, что для устано- 
вок, в которых ‘усилительные устройства имеются в аппаратах 
главного и прямых абонентов, могут быть использованы линии 
комплексной телефонной сети. Для установок с усилительным уст- 
ройством только в аппарате главного абонента должна предусмат- 
риваться самостоятельная сеть. 


В настоящей главе аппаратура громкоговорящей связи разде- 
лена на девять подгрупп: 

аппараты и установки односторонней громкоговорящей связи; 

транслящионные. усилители, узлы и устройства к ним; 

установки прямой двусторонней громкоговорящей связи; 

коммутаторные установки громкоговорящей связи; 

аппаратура производственной циркулярной громкоговорящей 
связи; 

системы - производственной громкоговорящей связи; 

автоматические станции громкоговорящей связи; 
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микрофонные усилители; 

усилители низкой частоты. 

Усилители проводного вещания и трансляционные усилители и 
узлы, кроме прямого назначения, применяются для организации 
односторонней громкоговорящей распорядительно-поисковой связи 
(РПС) с целью оперативного вызова и поиска лиц, отсутствую- 
щих на рабочем месте, и с которыми установить двустороннюю 
связь не представляется возможным. Кроме того, эти средства 
при проведении общественных мероприятий (митингов, собраний, 
учебы, лекций и т. д.) обеспечивают возможность ведения местных 
речевых и музыкальных передач. Следует учесть, что если трансля- 
ционные усилитель У-100У4.2 и узел ТУ-100БУ4.2 имеют микро- 
фонные линейные входы и входы от звукоснимателя и магнитофо- 
на, то усилители проводного вещания УПВ-1—УПВ-1,25 и УПВ-5 
таких входов не имеют и при их проектировании необходимо пре- 
дусматривать микрофонный усилитель УМРВ, описанный в настоя- 
щей главе Справочника. 

В настоящую главу не включены усилители проводного веща- 
ния мощностью более 5 кВт (УПВ-15), а также усилители дистан- 
ционного обслуживания и предварительного усиления ТУПВ-0,25 и 
АПУ-3, практически не используемые на предприятиях и учрежде- 
ниях для этих целей. 


В этой главе приводятся установки и системы громкоговоря- 


щей связи, имеющие узкоспецифическое назначение для организа- 
ции оперативной связи на судах морского, речного и рыбопромыс- 
лового флотов, которые могут быть использованы в случаях, ког- 
да требуется организация громкоговорящей связи на объектах с 
разветвленной сетью (например, на строительных площадках, уста- 
новках непрерывной разливки стали и т. д.). Однако применение 
их в широких масштабах ограничивается малой величиной сопро- 
тивления шлейфа между коммутаторами. 

В эту же главу включена автоматическая телефонная громко- 
говорящая станция, обладающая высокими техническими показа- 
телями и коммутационными возможностями. 

Микрофонные усилители, приведенные в настоящей главе, пред- 
назначены для усиления звуковых колебаний источников, которы- 
ми являются микрофоны. По области применения микрофонные 
усилители подразделяются на: 

усилители (УМРВ), работающие в комплексе с усилителями и 
грансляционными установками, которыми оборудуются узлы про- 
изводственного вещания или распорядительно-поисковой связи 
предприятий и учреждений; 

усилители (У-4М), используемые для оповещения пассажиров 
городского транспорта. 

В отличие от усилителей и громкоговорящих устройств 
АГУ-10/3, эти усилители не комплектуются микрофонами и гром- 
коговорителями. 

Усилители низкой частоты относятся к бытовой радиоаппара- 
туре, однако они могут быть использованы для усиления: звуковых 
сигналов в местах массового нахождения людей (клубы, дома 
культуры н т. д.), на предприятиях и в учреждениях. Во многих 
случаях эти усилители могут быть использованы в качестве мало- 
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мощных переносных радиотрансляционных узлов, обеспечивающих 
трансляцию как местных программ, так и с различных источников 
звуковых сигналов. По схеме усиления звуковых сигналов они 
подразделяются на монофонические, стереофонические и квадрофо- 
нические; причем последние две схемы усиления могут быть ис- 
пользованы для усиления монофонических звуковых колебаний. 

Электромегафоны типов «Балсас», «Балсас-2», «Вития», а также 
усилители низкой частоты и акустические системы поступают в 
розничную торговую. сеть. Аппаратура УПВ-1—1,25, УПВ-5, УВК, 
ПМУ, ПС, ТК, ЩА, серии «Гарсас», ПГУ-18, серии МПУ, «Ма- 
рий-Эл», ПГС-3 и ПГС-10, «Унжа», а также усилитель УМРВ тре- 
буют согласия фондодержателей на их поставку. Аппаратура 
«Эстрон-40-20» изготавливается предприятием из материала заказ- 
чика по прямым договорам. 


7.2. Аппараты и установки односторонней связи 


`ЭЛЕКТРОМЕГАФОНЫ ТИПОВ «БАЛСАС» И «БАЛСАС-2» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Переносные электромегафоны типов «Балсас» и «Балсас-2» пред- 
назначены для усиления речи в небольших закрытых помещениях 
и открытых пространствах. Они могут быть использованы экскур- 
соводами в автобусах, тренерами в спортзалах, бассейнах и др. 


_ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
«Балсас» |<Балсас-2» 


Рабочий диапазон частот, Г. . . . . 600—5000315—50006 
Номинальная выходная мощность усилителя и’ 


громкоговорителя, В.А. . . . .`. . 10 2,0 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, 
$ с А сре" ИЕ а ь | 10 
Напряжение источника постоянного тока, В . 7,4 5. 
Источник постоянного тока . . . . . Сухие батареи ти- 
па КБС 
Количество сухих батарей, шт. . . . . 2 4 
Максимальный потребляемый ток, А. . . 0,25 0,3—0,5 
Температура, °С... . . . . ‹ от —10 до --50 
Относительная влажность, ф . Аа до 90 


Габариты (ширина, глубина, высота), 
мм Е | . . . 19Ж56х1201170х73жЖ213 


Масса, го уе С 22 


Переносные электромегафоны выпускаются в корпусах из цвет- 
ного ударопрочного полистирола. 


ЭЛЕКТРОМЕГАФОН ТИПА «ВИТИЯ» 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Электромегафон типа «Вития» предназначен для усиления ре- 
чи в небольших закрытых помещениях и открытых пространствах 
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и может быть использован -.экскурсоводами в 
рами в спортзалах, бассейнах и др. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Гц. 

Номинальная выходная мощность, В.А 
Чувствительность усилителя, мВ 
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 
1000 Гц, не более, % 

Напряжение источника постоянного тока, Ве. 
Источник постоянного тока . . . . 


Количество сухих батарей, тат. 
Максимальный ПН ток, А. 
Температура, °С 
Относительная влажность при 95° С $ 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 
Масса, кг п а. < 


автобусах, трене- 
630—5000 
1,0 
88—12 
16 
8,2 
сухие батареи 
типа 3336 
2 
0,3 
от — 10 до -50 
93 
119жЖ52х 114 
1,0 


Электромегафон выпускается в корпусе из цветного ударопроч- 


ного полистирола. 


ЭЛЕКТРОМЕГАФОН ТИПА ЭМ-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Переносный электромегафон типа ЭМ-2 предназначен для гром- 


кой кратковременной направленной передачи приказаний, 


команд 


и т. п. на открытом пространстве и в больших закрытых помеще- 


НИЯХ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Усилитель 


Рабочий диапазон частот, ГЦ . . 
Номинальная выходная мощность, 


о ВА Уве = 


Номинальное выходное напряжение, 


мВ. . . 10—15 в 


Коэффициент нелинейных ‘искажений, 
не более, %, на частотах: 


600 т... ю | 
09а, — — 


Неравномерность частотной характе- 
ристики, не более, дБ . . . = 
Амплитудно-частотная характеристи- 
ка имеет подъем, дБ, в диапазоне 


частот: | 
400—600 Г’... . . . 10—12 |- 
300—300 Е. м. м 


Чувствительность при активном со- 


Микрофон. 


Громкого- 
воритель 


300—3000 300—300 500—000 


9 


10 
15 
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. Усилитель| Микрофон]! Громкого- 
воритель 
противления нагрузки 600 Ом, мВ . — 0,4 — 
Модуль полного электрического со- 
противления, Ом, на частотах: 
ООО Ги хода в о о 400—1000] — 
Оо с — -- 4,5-0,5 
Среднее стандартное звуковое давле- 
ние, Па - а № ок г — 10 
Дальность передачи м. . . . 200—300 
Электропитание . . . . . . от источника постоянного 
тока напряжением 12 В 
Источник постоянного тока. ‹. . сухие батареи типа 


4,1-ФМЦ-0,7 или КБС-Х-0,7 
Количество сухих батарей, шт. 6 


Максимальный потребляемый ток, А 0,8 
Продолжительность передачи с од- 

ним комплектом батарей, ч. . . 1,5 
Температура, °С. . от —40 до -40 
Относительная влажность при 40° е | 

% д се, $. 98 
Габариты (ширина, глубина, высота), 

ММ с Пе БЕ 259% 210.355 
МАССА, КР. д х ааа че ша 2,0 


АВТОБУСНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОИСТВО 
ТИПА АГУ-10-3 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Автобусное громкоговорящее устройство типа АГУ-10-3 предназ- 
начено для громкоговорящего оповещения с микрофона, а также 
для трансляции передач с радиоприемника в автобусах и других 
средствах пассажирского транспорта. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Г. . . . . 150—7000 
Номинальная. выходная мощность на нагрузке 
4,34 Ом, ВА . ... хз 6 
Номинальное выходное напряжение, в... 5,2 
Чувствительность по входам, не хуже, МВ: 
с микрофона . .. . ... . 
радиоприемника г. « 5 
Входное сопротивление по входам, не менее: 
с микрофона, Ом... . . . . . 950 
радиоприемника, кОм кок м а = 0 
Неравномерность частотной характеристики на 
частоте 1000 Гц, не более, дБ. <. 


Коэффициент нелинейных искажений, не 6бо- 
лее, % < °. 9. ® ° о ° ° ° ° ® ° 7 
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Неравномерность НО И 


дБ. ум: 

Уровень собственного шума и. фона ‘на ‘выходе, 

не хуже, дБ р ю м . . >40 

Электропитание . . . . . от источника постоянного 

| тока напряжением 12,8 В+ 

15% с заземленным ми- 
нусом 

Максимальный потребляемый ток, не более, А . 2 

`Температура, °С .. . . бт — 20 до 50 

Относительная влажность при 05°С, .. . 90 


Комплектация и конструктивные данные устройства приведены 
в табл. 7.1. Устройство выпускается в металлическом корпусе и 
настенном исполнении. 


ТАБЛИЦА 71 


Габариты, мм 


Наименование Количест- Е Масса, 


оборудования во, шт. КГ 
м | Ширина Глубина Высота 


Усилитель НЧ 1 246 65 15 

Микрофон типа МФ-7Б 1 158 18 46 | 

Громкоговорители типа {6,5)* 
1ГД-36 4 (6) 190 65 120 


* В скобках указана масса комплекта, состоящего из шести громкогово- 
рителеин. 


УСТАНОВКА ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ТИПА ГУ-20М 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Установка громкоговорящая типа ГУ-20М предназначена для 
кратковременной направленной передачи команд как с подвижных 
объектов (автомашин, мотоциклов), так и в стационарных усло- 


ВИЯХ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Варианты установки. . . . . автомобильный и мотоцик- 
летный 
Источники вещания. . . . . микрофон, ларингофон, маг- 


нитофон, звукосниматель 
Рабочий диапазон частот, Гц: 


усилителя оо. . о 300—000 

микрофона, ларингофона. . . . . . 300—3000 

громкоговорителя . . . . . 5900—3500 
Номинальная выходная МОЩНОСТЬ, В. А: 

усилителя . ее ре За с 20 

громкоговорителя . 10 


Номинальное выходное напряжение усилителя, в 30 


й 
|: 
ит 
в 


= - 
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ие 


> пер члччай че я -  +- >=. —> 3 = 
Дт бровь аофох реф © бан 
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Неравномерность амплитудно-частотной характе- 
ристики усилителя, дБ: 
по ларингофонному, магнитофонному входам 


и входу со звукоснимателя, не боле . . 4 
по микрофонному входу на частотах 300— 
1000 Гц, не менее . . 15 
Коэффициент нелинейных искажений на ‘частоте 
1000 Гц, не более, %4 .. . . 15 


Модуль полного электрического сопротивления на 
частоте 1000 Гн, Ом: 


микрофона. . . ... . . . . о. 4900—1000 
ларингофона 401,2 
Чувствительность микрофона при. активном со- 
противлении нагрузки 600 Ом, мВ . . . . 0,4 
Пе передачи, м. . . р 200—300 
Электропитание . ... . . от источника постоянного 
| тока напряжением 12,6-Е 
—=1,26 В 
Максимальный потребляемый ток, не более, А. 4,5 
Максимальная потребляемая мощность, не более, 
Вт . р 
Температура, © — . от —40 до 40 


Относительная влажность при 40°С, не более, +% 98 


Комплектация и конструктивные данные установки приведены в 
табл. 7.2. 


ТАБЛИЦА 7.2 


Количество, шт., для 
ана тов Габариты, мм 
Наименование Е Масса, 
оборудования КР 
автомо- мотоци- | Шири-| Глуби- 
. бильного | клетного на на Высота 


иконе ппилиаииашииижшкзижинижинивиини зучипииванзишии чисивичхяипиожчавч папа пажа ЖИВЕЕ Иван 


Предварительный усили- 


тель типа ГУ-20М 1 1 178 108 125 1,4 
Усилитель типа У-10М >. 1 178 108 95 1,8 
Микрофок! типа 

МШЕ-1А 1 1 158 68 20 9,2 
Комнлект ларингофонов 

типа ЛЭМ-3? 1 1 155 35 20 0,3 
Поворотный механизм с 

громкоговорителями 

типа ГР-! 1 — — — — 39,3 
Громкоговоритель типа 

ГР-1! на стойке — 1 285 214 310 6.7 
Переключатель — 1 110 70 57 02 


' Длина шнура 1,5 м. 
3 Длина шнура 2 м. 
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На автомобиле поворотное устройство промкоговорителей кре- 
пится к крыше, а на мотоцикле — к специальной стойке. Сектор 
вращения по отношению к направлению движения составляет 175° 
в обе стороны. 


Комплект ^ 
иарияг0@0н08 


/77И-9 
Микрофон 
 Лредварит. ис. 


лектродина- 


| МИЧЕСКИЕ 
Рис. 7.1. Структурная схе- зромкогоборитель 
ма ГУ-20М Дир 


Мазнитоои 


| 


1.3. Трансляционные усилители, узлы 
и устройства к ним 


УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТИПА У-100У4.2 
И ТРАНСЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ТИПА ТУ-100БУ4.2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель мощности типа У-100У4.2 и трансляционная установ- 
ка типа ТУ-100БУ4.2 предназначены для трансляции программ 
центрального вещания и передач из местной студии по линиям 
местной радиотрансляционной сети, а также для оборудования ра- 
диоузлов производственного вещания или распорядительно-поис- 
ковой связи на промышленных предприятиях и в учреждениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество входов: 


микрофонных . . и. 3 

приемника . > 

звукоснимателя, магнитофона (магнитофонной 

приставки) и линии . . . ‹. ‹. ‹. . 10 одному 
Рабочий диапазон частот, Ги. . . . 90—10000 
Номинальная выходная мощность, В.А оз. 00 
Номинальное выходное напряжение В . . . З30и 120 
Чувствительность по входу, не хуже, мВ: 

микрофона о со с 05 

звукоснимателя, магнитофона (магнитофон- 

ной приставки). .. .. . . . о. 150 

приемника. .. .. . . . . . 750 


линии . л ее 10 000 
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Неравномерность частотной характеристики в ра- 
бочем диапазоне частот, не более, дБ 
Коэффициент нелинейных искажений, Ф, не более, 
на частотах: 


до 100 Гц . а а а о а 

от 100 до 4000 Г[.... .. о. 25 

свыше 4000 Гц. о о ое 9.5 
Уровень собственного шума и фона, не более, дБ —55 


Регулировка тембра на крайних частотах рабоче- 
го диапазона частот, не менее, дБ: 


по низким частотам и. бт - 8 до -8 
по высоким частотам . Е . : : от —10 до —! 
Электропитание . и . . . От сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


не более, Вт а. а р с ба О 
Температура, °С. ша зы & 0-50 140 
Относительная влажность, $. . . . . . До 80 


"КАБ И ЦА 7.8 


Ве о а 


Количество, шт., Габариты, мм 


ля 
Наименование д 


оборудования к 


и приборов с Роже 
у-100у4.2 | ТУ-100Бу4.2 | ПИРИ" ЛУ а" | Высота 


— 
— 
|) 
©> 
©> 


Усилитель предвари- | 
тельный 30 
Усилитель оконечный | 1 247 36 
Электропроигрываю- __ 
щее устройство — 1 360 270 165 
Трансляционный ра- 
диоприемник 
«Ишим» — 1 45 
Громкоговоритель 
10ГРД-[У-5 — 
Антенный щиток — 
Микрофон МД-200 2 
Комплект ЗИП: 


к - 


усилителя | 
установки — 1 — — — 
радиоприемника —- 
электропроигры- 
вающего устрой- 
ства — 1 = ты — 
Паспорт: 
усилителя 1 — =— =— — 
установки — 1 ее Е — 
радиоприемника — 1 ыы = м 
Паспорт-инструкция 
электропроигры- 
вающего устройст- 
ва = 1 к = те =. 
Паспорт микрофона 
мД-200 2 


[9 
| 

| 
| 


о сам 
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———— 


Схемы усилителя и установки обеспечивают: 

трансляцию программ центрального радиовещания от двух при- 
емников; при этом один используется непосредственно для транс- 
ляции программ, а второй — для дежурного. приема и выбора нуж- 
ной программы; 

трансляцию программ центрального вещания от трансляцион- 
ной Линии; 

ведение местных передач с микрофона, электропроигрывающе- 
го устройства, магнитофона или магнитофонной приставки; | 

ведение комбинированных передач (речевых на фоне музыкаль- 
НЫХ); 


ПИЗДЫ (КОНЕЧНЫЕ 
И ие 
т ЗеМЛЯ * 


—_ 
ых 
< 
— 
>. 
> 


В линии 


Рис. 7.2. Схема соединений ТУ-1005У4.2 


комбинирование трех речевых и двух музыкальных передач. 

Комплектация и конструктивные данные усилителя и трансля- 
ционной установки приведены в табл. 7.3. Усилитель и установка 
выпускаются в металлических корпусах и настольном исполнении. 


УСИЛИТЕЛЬ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ ТИПА УПВ-1—1,25 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель проводного вещания типа УПВ-1—1,25 предназначен 
для усиления мощности сигналов низкой частоты радиовещатель- 
ных передач и может работать самостоятельно или в комплекте с 
устройством выходной коммутации типа УВК в составе радио- 
трансляционного узла типа ТУ-1—1,95. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Г. . . . . . 50-10000 
Номинальная выходная мощность, В.А . . . 1000—1950 
Номинальное выходное напряжение В . . . 2940 
Входное сопротивление, Ом . а в. 30 
Чувствительность на входе, В (дБ): 
микрофона об мо в 0 
радиюприемника. . . . . . . 0,25—0,775 (—10—0) 


соединительной линии , в 9 №75—5,5 (71—17) 


— 
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Неравномерность частотной характеристики, не 
бюлее, дБ, в диапазоне частот: 

от 100 до 500 Ц... . . 

от 50 до 100 и от 5000 до 10000 Гц 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, 
%, в диапазоне частот: 

бт 100 до 5000 Г... ... .. . . 1 

от 50 до 100 и от 5000 до 10000 Г . . 2, 

2 


К -—= 


Повышение абсолютного уровня напряжения на 
выходе при отключении нагрузки, не более, дБ. 
Отношение номинального напряжения на входе 
усилителя к напряжению собственного шума и 
фона, не менее, дБ . . . . с 60 
Электропитание . . . . ‹. . ОТ трехфазной сети перемен- 
| ного — тока напряжением 
380/220 В или однофазной 
сети переменного тока нап- 
ряжением 220 В 


Максимальная потребляемая от сети мощность, | 
р м 500 


Температура, °С. . . ее -- 10 до --30 
Относительная влажность при температуре 20°С, 


не более, % бе 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 730х596 Х 1500 
а о о» 0229 


Схема усилителя обеспечивает: 

прием от источника звуковой частоты сигнала и усиление его; 

передачу через коммутирующее устройство усиленных сигналов 
звуковой частоты в линию; 

местное и дистанционное управление усилителем, 


ПИ оо __ 00 
РИЗКЕ 
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Рис. 7.3. Структурная схема 


Че ЗП 


Трансляционные усилители, узлы и устройства нк ним ТГ. 


соблюдение последовательности включения отдельных блоков: 
автоматическое отключение усилителя в случае аварии с выда- 


чей сигнала об отключении; 


сигнализацию в случае аварии и подачу команды для переклю- 


чения на резерв. 


Усилитель выпускается в металлическом шкафу нанольного ис- 


полнения. 


УСИЛИТЕЛЬ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ ТИПА УПВ-5 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель проводного вещания типа УПВ-5 ‘предназначен для’ 


усиления мощности сипналов вещательной радиопрограммы и 


слу- 


жит для оборудования услительных станций и подстанций насе- 


ленных пунктов и крупных предприятий. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Гц 
Номинальная выходная мощность, `В. А 
Номинальное выходное напряжение, В 
Чувствительность по входу В . . . . 
Регулировка подводимого к входу И на- 
пряжения в пределах, В 
Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ, в диапазоне частот: 

от 100 до 5000 ГГ. . 

от 50 до 100 и от 5000 до 10 000 Гц 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, 
°%, при номинальном входном уровне в диапазоне 
частот: 

‚от 100 ‘до 5000. ш-х. 

от 50 до 100 и от 5000 до 10 000 Ги 
Модуль величины входного сопротивления, Ом, в 
рабочем диапазоне частот при входном уровне: 

до 2 В м: к т 

свыше 2 В 
Повышение абсолютного уровня на выходе уси- 


лителя при отключении нагрузки, не более, дБ. 


Отношение номинального напряжения на выходе 
усилителя к напряжению собственного шума и 
фона, не более, дБ Е: 

Электропитание . . . . 


50—10 000 
5000 

240 

0,25 


0,25—30 


600-=20% 
200=20% 


3 


60 


от трехфазной сети пере- 


менного тока Н апряжением 


380/220 в 25% 


Максимальная потребляемая от сети мощность, 
К ое, м 
Температура, °С . . 

Относительная влажность при температуре 20°С, 
не более, % р - 
Габариты (ширина, тлубина, высота) мм 

аа К 


10% 


12.5 
от --10 до 35, 


80 
905 Ж670Х 1720: 
500 


черн. РЗ ФЧЕРИРЫ > 
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Схема усилителя обеспечивает: 

прием от источника звуковой частоты сигнала и его усиление; 

передачу усиленных сигналов в линию; 

местное и дистанционное управление усилителем; 

отсутствие необходимости ‘резервирования при одновременной 
работе двух усилителей, поскольку при двойной перегрузке, одно- 


а о об к к ее ыы 

| Дредбарит. Ус И 006 

| АРОби. И У) и | 

ТГ РР Р-Р 
0058678 208 | 

| | урОбеНЬ | 

| СТеМа ИОПрЯЖЕНие защи- | 

| СРавиеи. 6! ОТ ПРРе2РУЗОК | 

| | 

| | 

| Й навризке 


в 
Ялеятрон. || | 
регулятор || | 
смещения 2 


выпрями- блок оСоковальт, 
ТЕЛЬ рмещения бЫПОЯМиТЕЛЬ 
0) 


Рис. 7.4. Структурная схема 
(а) и схема соединений (6) 


временном перевозбуждении до 10 дБ и выходе из строя одного 


_ усилителя второй берет на себя его нагрузку без заметного иска- 


жения вещательной программы; 
последовательное автоматическое включение цепей питания; 
автоматическое отключение ‘усилителя при неисправности или 
аварийном режиме; | 
_ сигнализацию 0б отключении и включении усилителя. 
Усилитель выпускается в металлическом шкафу напольного ис-. 
полнения. 


Трансляционные усилители, узлы и устройства к ним 27% 


АППАРАТУРА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОГО УЗЛА 
ТИПА ТУ-1—1,25 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура радиотрансляционного узла типа ТУ-1—1,25 пред- 
ставляет собой комплекс оборудования, предназначенный для ор- 
ганизации проводного вещания на крупных промышленных пред- 
приятиях и обеспечивающий автоматическое переключение нагруз- 
ки на резервный усилитель, автоматическое ‘обнаружение повреж- 
дений дежурных линий, местное и дистанционное управление. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Количество входов: 
микрофонных 
радиоприемника 
соединительной линии 
магнитофона 
звукоснимателя о в м в 
Выходная мощность узла, ВА . . . ‹. ‹. 1000—1950 
Электропитание от трехфазной сети пере- 
менного тока напряжением, 
380/220 В или однофазной 
сети переменного тока на- 
пряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
Би ен е фо бы О д 30 
Температура, °С . . ... . . т 4+0 до +35; 
Относительная влажность при температуре 20°С, 
в 0 ен О о ДО-80 


— ы— ыы -—юЮ 


Об ба о т .ы 


Схема узла обеспечивает: 

работу от любого источника звукового сигнала; 

одновременную работу от одного из микрофонов и любого из 
внешних источников; 

подключение фидерных линий через УВК; 


ТАБЛИЦА 7.4 


Количест-. 
во, шт. 


ЕЕ ииииишиЕпиииитииииииишижнииижишиниииииииашии 


Усилитель проводного вещания типа 
УПВ-1— 1,25 ре 

Устройство выходной коммутации типа 
УВК 


Наименование оборудования 


Микрофонный усилитель типа УМРВ 

Пульт студии типа ПС 

Пульт микрофонного усилителя типа 
ПМУ 


ыы [ыы 


| 
Антенный щиток типа ЩА 1 
Световое табло типа ТК 1 


———д—дддкщ 


* Один усилитель рабочий и один резервный. 
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автоматическое переключение на резервный усилитель при ВЫ- 
ходе из строя рабочего. | 
Комплектация радиоузла приведена в табл. 7.4. 


их) 5кр 70%!) 
= | 77^2) | МУ 
Микроон #2 
$ 
= 


Рис. 7.5. Схема соединений 


УСТРОЙСТВО ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ ТИПА УВК, 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Устройство выходной коммутации типа УВК предназначено для 
жоммутации одного из двух выходов усилителей к распределитель- 
ным фидерам (РФ) сети проводного вещания, контроля основных 
параметров РФ и защиты усилителей от . перегрузок при аварии 
РФ. Работает с усилителями УПВ-1—1,25; УПВ-5 и в составе ра- 
диоузла типа ТУ-1—1,25. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Схема устройства обеспечивает: 

‘подключение восьми фидерных линий напряжением 240 и 0 В 
‘через понижающий трансформатор; 

подачу на любую из линий пониженного напряжения с выхода 
‘усилителя; 

автоматический переход на питание всех линий от одного уси- 
‘лителя при неисправности второго; 

измерение сопротивления изоляции от 0 до 3000 кОм-=10%; 
комплексного сопротивления от 0 до 3000 Ом 10%; : 

затухание линии от 0 до 10 дБ =1 дБ; 


Электропитание . . . от сети переменного тока 

. напряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
В а ое, о о аа = © 3300 
Температура, °С и. бт-+10 до +35 
Относительная влажность при температуре 20°С, 


не более, % о Вы ет 80 | 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . 756Ж537Х 1507 
Масса, кг Е УЕ ВЕ . 180 
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Устройство выпускается в металлическом шкафе напольного ис- 
полнения. 


ВЛОК 
измерения 
о СОПРОТИВЛЕНИЙ 


С ВЛОК 
измерения. 
затитаний 


ини 
Я 


041200 
защита и линий 7-8 
сигнализация 


07 9/18-Г т 


ПОНТРОЛЬ 
2ромиого- 
бОРИТЕЛЯ 


АЛОК 
питавия 


Рис. 7.6. Структурная схема. 


ПУЛЬТ МИКРОФОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ТИПА ПМУ 
И ПУЛЬТ СТУДИИ ТИПА ПС 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Пульт микрофонного усилителя типа ПМУ предназначен для 
коммутации цепей звукового тракта и подачи сигнала в студию: 
о включении усилителя. 

Пульт студии типа. ПС предназначен для приема сигналов’ от 
ПМУ о включении и выключении микрофона студии. Работают 
с усилителями УМВР, УПВ-1—1,25; УПВ-5 и устройством УВК. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 


Электропитание . . . . о. .. ОТ источника постоянного 
тока напряжением 24 В 
Температура, °С. . 


о Ре от 10 до - 35. 
Относительная влажность, не более, % „ = 60 , 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 230Ж185Ж88 
Масса, кг. о о оО 


Пульты ПМУ и ПС выпускаются в металлических корпусах в 
настольном исполнении. 
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ТАБЛО СВЕТОВОЕ ДЛЯ СТУДИИНЫХ АППАРАТНЫХ 
ТИПА ТК 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Табло световое для студийных аппаратных типа ТК (коридор- 
ное) предназначено для световой сигнализации готовности студии 


к работе и включении микрофона. Работает совместно с трансля- 
ционными узлами и о УПВ-1—1,25 и УПВ.5. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Электропитание: 
цепей управления . . . ‹. от источника постоянного 
тока напряжением 24 В 
пепей освещения. . . ‚ ‹. от источника постоянного 


или переменного тока на- 
пряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность 


(лампа освещения), Вт Е о рт МЕТ 
Температура, °С . . .... . ОТ - до -35 
Относительная влажность, не более, фФ . . . 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 316Ж280Ж320 
Ра а ом о д оба ь 2х 200 


Табло выпускается в настенном исполнении. 


ЩИТОК АНТЕННЫЙ ТИПА ЩА 
НАЗН АЧ ЕНИЕ 


иток антенный типа ЩА предназначен для подключения антенн 
вещательных радиоприемников на всех радиоузлах. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Температура, °С. (.. и Т-до -35 
Относительная влажность, не более, +... . 80 

Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . р 
Па м о ща са о ь 0 


Щиток выпускается в настольно-настенном исполнении. 


РАДИОПРИЕМНИК ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ТИПА «ИШИМ» 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Радиоприемник вещательный трансляционный типа «Ишим» яв- 


ляется всеволновым супергетеродинным радиоприемником, предназ- 
наченным для комплектации о бселужи ваемых и нес бслужив аемых 


Трансляционные усилители, узлы и устройства к ним 283} 


радиотрансляционных узлов и обеспечивающим прием передач ра- 
диовещательных станций, работающих с амплитудной модуляцией 
в диапазоне длинных, средних и коротких волн и с частотной мо- 


дуляцией в диапазоне ультракоротких волн. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Принимаемые частоты, МГц, в диапазоне: 


В д цы 0,15—0,408 

СВ 0,525— 1,605. 

КВ-1 3—6 

КВ-2 6—10 

КВ-3 10—14 

КВ-4 14—18 

УКВ ох м. ны 65—74 
Чувствительность приемника, мкВ, в диапазоне: 

ДВ, СВ и КВ при выходной мощности 

0,1] мВт и отношении сигнал/шум 20 дБ, не 

хуже ь : . : . ; : я р В 50 

УКВ при выходной мощности |1 мВт и отно- 

шении сигнал/шум 50 дБ, не хуже . . . 10 
Воспроизводимый диапазон частот, Гц, при нерав- 
номерности 3 дБ в диапазоне: 

ДВ; СВ, КВ 50—7000 

УКВ и в . о.  З0—15000; 
Коэффициент нелинейных искажений по основно- 
му выходу, не более, %, в диапазоне: 

ДВ, СВ, КВ 4 

УКВ р сли С 
Погрешность градуировки шкал, не более, %, в 
диапазоне: 

ДВ, СВ я 

КВ . 1,5 

УКВ р И-П ВЕ: 
Номинальная выходная мощность приемника, 
мВт: 

по основному каналу на нагрузке 600 Ом ] 

200 


по контрольному каналу на нагрузке 6000 Ом 
Электропитание = аъ 


от сети жеременного тока на- 


пряжением 127/220 ве. 
и ‘источника постоянного. 
тока напряжением 27 В 


Максимальная потребляемая мощность от сети, 
не более, Вт 

Температура, °С. о че © о 
Относительная влажность, не более, $ 


15 


от 5 до 40 
80 


Комплектация и конструктивные данные приемника приведень 
в табл. 7.5. Приемник выпускается в металлическом корпусе и нас- 


тольном исполнении. 


зв д ЗА 


РЕТТЕЕЕ 


че 
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ТАБЛИЦА 7.5 


п о.м.ым.мм..ым..ЫыьыБ нньньь 5—5 ——_—_—_ 


Габариты, мм 


Наименование оборудования - Количест- к Масса, 
во, шт. | Шири- |Глуби- 
на на Высота 


Радиоприемник типа «Ишим» 1 458 340 182 15.0 
Жомплект низкоомных телефонов 

типа ТА-56М 1 || 178 128 42 0.3 
Комплект ЗИП «Ишим» 1 — — — — 


Паспорт, техническое описание и 
инструкция по ‘эксплуатации 1 — — — — 


Ср рврврвлАлАиАЗА]ЙШЩыыы_ычччис”ьъ>БъиккьУ и 


7.4. Установки прямой двусторонней 
громкоговорящей связи 


КОМПЛЕКТ ПЕРЕГОВОРНОГО ГРОМКОГОВОРЯЩЕГО 
УСТРОЙСТВА ТИПА ПУ-1 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Комплект переговорного громкоговорящего устройства типа 
ПУ-! предназначен для организащии прямой громкоговорящей сим- 


плексной связи между двумя абонентами. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Гц. . . . . 300—3000 
Номинальная выходная мощность, В.А . . . 0,25 
Слоговая разборчивость при уровне шума до 

60 ДБ, 4 : 98 


Коэффициент нелинейных искажений, не более, ф 5 
Проводность линий 


Допустимое сопротивление линии, Ом . . . 200 
Электропитание р ; ‚ . о от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая мощность, Вт. . Ш 
Температура, °С и от 0 до 45 
"Относительная влажность, не более, $ . . . 85 


ТАБЛИЦА 7.6 


Габариты, мм 


Е НОВАие Количест- Масса, 
обо . 

и о. Ширина Глубина Высота г 
ЧТульт управления 2 167 160 169 - 
Блок питания 2 ПУ 108 75 й 
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Комплектация и конструктивные данные комплекта приведены 
в табл. 7.6. Пульт управления выпускается в корпусе из ударо- 
прочного полистирола и в настольном исполнении, а блок пита- 
ния — в металлическом корпусе и настенном исполнении. 


ОПЕРАТИВНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА ОПУ-1 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Оперативно-переговорное устройство типа ОПУ-! предназначено 


для организации прямой громкоговорящей симплексной связи меж- 
ду двумя абонентами. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Гц. . . . 4000—6000 
Номинальная выходная мощность, В.А | 
Слоговая разборчивость, И д 70 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % 10 
Проводность линий . 4 
Допустимое сопротивление шлейфа ЛИНИИ, Ом а 
Электропитание . . . . . . от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
Максимальная оО Мая мощность, Вт. . 10 
Температура, °С. в мень ЭТ, 19 10250 
Относительная влажность, не более, +... . 060 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 120х153х86 
МАССА Г-З ча В Е  аес9 


Устройство выпускается из ударопрочного полистирола и в нас- 
тольно-настенном исполнении. 


7.5. Коммутаторные установки 
громкоговорящей связи 


ОПЕРАТИВНО-ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ТИПОВ 
«ГАРСАС-3А», «ГАРСАС-10А» И «ГАРСАС-20» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Оперативно-переговорные устройства типов «Гарсас-3ЗА», «Гар- 
сас-10А» и «Гарсас-20» предназначены для организации прямой 
симплексной громкоговорящей связи руководителя с подчиненными. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


«Гарсас-ЗА» «Гарсас-10А» «Гарсас-20» 


| 
Емкость устройств, абонен- 
т. ен с 2 9 19 
Количество абонентов, уча- 
ствующих в циркулярной 


связи, не более. . . .2 5 5 
Потребляемая от сети мощ- 

ность, не более, Вт . . 10 2 15 
Рабочий диапазон частот, Г. . . . . . 400—5000 
Номинальная выходная мощность, В. НО К. ] 
Чувствительность усилителя, не менее, ив” № 2 
Неравномерность частотной характеристики, не 

более, дБ. о И. 10 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % г. 
Электропитание . . . . . . ОТ сети переменного тока 


напряжением 220 В 
Температура, °С . . . . от +10 до --50 
Относительная влажность, не более, % о! 90 


Схемы устройств обеспечивают: 

громкоговорящий симплексный разговор главного абонента с 
прямыми; 

вызов голосом главным абонентом прямых абонентов; 

циркулярный разговор руководителя с правом совещания со сто- 
роны прямых абонентов, очередность которых устанавливается 
главным абонентом; 

световую сигнализацию вызовов, входящих на центральный 
пульт; 


АбОНЕНТ- 
гКий К 
пульт росе 
1- 1/0 


1(20х2/ 


1х7) 9емля. 


Рис. 7.7. Схема соединений «Гарсас-10А» 


регулировку громкости разговора со стороны главного‘ абонента. 

Комплектация и конструктивные данные устройств приведены 
в табл. 7.7. Пульты выпускаются из ударопрочного полистирола и 
в настольном исполнении. 
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ТАБЛИЦА-7.7 


Количество, шт., для Габариты, мм 
А 

< 5 [- 
Наименование с = < ы 
оборудования о о о ы ы я } 
| о [$ я = [5 © 
>. [ [3 о. <) о о 
и - Е ря | 
с У У = | [28] = 
Центральный пульт — 1 1 252 252 110 5 
Пульт управления — — 175 194 105 3 
Абонентский. пульт >. . 9 19 80 170 65 1 


УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ 
ТИПА ПУ-5 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Устройство переговорное громкоговорящее типа ПУ-5 («Каби- 
нет-МТ») предназначено для организации местной симплексной 
громкоговорящей связи между главным абонентом и прямыми або- 
нентами на небольших предприятиях и в учреждениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость устройства, линий 2 д Ра м 
Проводность линий ТЕ Ты 
Сопротивление шлейфа двух проводов абонент- 

ской линии, не. более, Ом. .. 
Допустимый уровень шума в помещении, не бо-. 

лее, дБ . г м. о И оо О 
Электропитание . . . ;„ $; &‹ ОТ сети переменного тока 


напряжением 127/220 В с 
возможностью резервирова- 
ния от источника постоян- 
ного тока напряжением 
24 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
не более, Вт о А в 9 сх ООО 
Температура: Сео тя о а бо, ото 
Относительная влажность при 30°С, не более, 4 85 


Схема устройства обеспечивает: автоматический симплексный 
громкоговорящий разговор между главным и любым прямым або- 
нентом; световую и звуковую сигнализации входящих вызовов. 

Комплектация и конструктивные данные устройства приведены 
в табл. 7.8. Аппараты выпускаются в пластмассовых, а электрон- 
ный блок — в металлическом корпусах и настольно-настенном ис- 
полнении. 
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ТАБЛИЦА 7.8 


АБО ев ВЕ и пении 


Габариты, мм 
Е зы ЗИ ЕНВАЬ ЗЫ ПЕН 
Количест- Масса, 


Наименование оборудования | ь ь 
нь а и ло Высота 
Главный аппарат 1 Е 2,0 
Аппарат абонента 5 } 215 210 95 т, 
Электронный блок 1 5 125 360 6,0 
Техническое описание и инструк- 8 
ция по эксплуатации — к = — 
Паспорт 1 — — — а 


ОИСИ | + Г 1 
| С = = 

= А 
465 46; р [=]: 03 сб 


Рис. 7.8. Структурная схема 


ОПЕРАТИВНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА ОПУ-10М 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Оперативно-переговорное устройство тина ОПУ-10М предназна- 
ено для организации прямой громкоговорящей симплексной связи 
тр 


между главным и прямыми абонентами на предприятиях и в УЧ- 
реждениях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Емкость устройства, линий А о: 10 
Слоговая разборчивость, $ф_. . ‹. ‹ 70 
Рабочий диапазон частот, ГЦ... . : 400—6000 
Номинальная выходная мощность, в. 1 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % 10 
Проводность линий . 2 


Допустимое сопротивление шлейфа абонентской 
ЛИНИИ, Ом ° ° ® . ° ® ‹ ® `® * ., 62 
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Электропитание . . . . . ‹. от сети переменного тока 
| напряжением 127/220 В. 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 40. _ р 
Температура, °С. ектов ОТ Г ДОЗ 
Относительная влажность, ` не более, % с те О@ 


Схема устройства обеспечивает: 

промкоговорящий симплексный разговор главного абонента с 
прямыми; 

вызов голосом главным абонентом прямых абонентов; 

циркулярный разговор главного абонента не более чем с че- 
тырьмя прямыми; 

звуковую и световую сигнализации вызовов, входящих на пульт 
главного абонента. 

Комплектация и конструктивные данные устройства приведена 
в табл. 7.9. 


ТАБЛИЦА 7.3. 


Габариты, мм 
Наименование Количест- Мавва, 


во, шт. 
оборудования _| Ширина Глубина`| Высота 


Пульт главного або- 


нента 1 265 203 110 11 
Пульт прямого абонен- 

та типа ОПУ-1 10 120 153 86 3 
Блок питания 1 Гая 106 68 — 
Блок кроссировки 1 220 120 30 — 


Соединительный кабель 
между пультами - 
главного абонента и 
блоком кроссировки 1 — — —- — 


Пульт главного абонента выпускается в настольном исполнении, 
пульт прямого абонента и блок питания — в настольно-настенном 
исполнении, а блок кроссировок — в настенном. Все элементы вы- 
полнены из ударопрочного полистирола. 


ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА ПГУ-18 /24 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Переговорное устройство` типа ПГУ-18/24 предназначено для 
двусторонней симплексной громкоговорящей связи при проведении 
различного рода совещаний на рабочих местах, а также для цир- 
кулярной связи. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - 


Емкость устройства, абонентских аппаратов о ытЬЯ 224 
Рабочий диапазон частот, Ги - 
Мощность усилителя, не менее, Вт . . 
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Неравномерность частотной характеристики уси- 

лителя в рабочем диапазоне частот, не более, дБ 2 

Сопротивление шлейфа абонентской линии, не бо- 

лее, Ом. Е а. 000 

Электропитание . . . . . ; от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 

Максимальная потребляемая от сети мощность, 

ме более: < ВА У. ТО 

Пепе ра ао Рю 

Относительная влажность при 25°С, не более, $ 80 


Схема устройства обеспечивает: 

симплексную громкоговорящую связь между главными и пря- 
мыми абонентами; 

циркулярную связь со всеми абонентами для обоих устройств 
или с любой из двух групп по 12 абонентов для ПГУ-24; 

возможность подключения до 30 пассивных абонентских гром- 
коговорителей мощностью по 0,15 В каждый; 

световую и звуковую сигнализации входящих вызовов на пуль- 
те управления и звуковую — на абонентском пульте. 

Комплектация и конструктивные данные устройства приведены 
в табл. 7.10. Шкаф управления выпускается в металлическом кор- 
пусе настенного исполнения, а пульты управления и абонентов — 
в пластмассовых корпусах настольного исполнения. 


ТАБЛИЦА 7.10 


Количество, шт.; для Габариты, мм 
Наименование т м Масса, 
- Л - 
оборудования ПГУ-18 | ПГУ-24 | в | №) (| Высота 


ии ии иииииЕииинЕнЕишиниинитииишиннинио 


каф управления 1 1 425 оо 635 
ЕТульт управления 1 1 231 186 116 35 
{Тульт абонентский 18 24 125 115 170 


МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ТИПОВ МПУ-18, МПУ-19 И МПУ-20 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Медицинские переговорные устройства типов МПУ-18, МПУ-19 
и МПУ-20 предназначены для организации оперативной симплекс- 
ной промкоговорящей связи между дежурным медицинским персо- 
налом и больными, а также могут быть использованы в друпих 
‘учреждениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Проводность линий. . . . ‹. Двухпроводная с контуром 
заземления 
Длина’линии_ СВЯЗИ, ма. оо т = 900 
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Наибольшее . допустимое удаление абонента от 


аппарата, м а а. 

Рабочий диапазон частот, Гц. ._.;_..-. 300-7000 
Выходная мощность, не менее, В.А. . ‹. . 3 | 
Электропитание . . . . ‹. $, ОТ сети переменного тока 


напряжением 220 В-10% 
Максимальная потребляемая от сети мощность, | 
Не НбОЛЕе: = В ЗА о-в Бе а 935 
пемнература С а де ге от 5 до -35 
Относительная влажность, $ф. .. . . . до 80 


Схемы устройств обеспечивают: . 

двустороннюю симплексную громкоговорящую связь между 
главным и прямыми абонентами; 

усиление разговоров с помощью усилителя центрального аппа- 
рата; 

световую и звуковую сигнализации входящих на пульт вы- 
зовов; 

звуковую сигнализацию контроля посылки вызова абоненту; 

работу с любого центрального аппарата МПУ-19._ 

Комплектация и конструктивные данные устройств приведены 
в табл. 7.11. Центральный и абонентские аппараты выпускаются 
в настольном исполнении. 


ТАБЛИЦА 7.11 


Количество, шт., для Габариты, мм 


Наименование 


Масса, 
оборудования 


О Е 
р Е Высота КЕ 


МПУ-18 
МПУ-19 
МПУ-20 


Центральный ап- 


парат 1 — 1 365 230 100 6,0 
Аппарат 

и Е 1 Е $ 244 210 100 | и 
Аппарат абонен- 

та 18 19 20 (213080 9,8 
Паспорт 1 1 


О ЕЧЕЕВЫЬНЕ 
ыы Е ЧЕ а 


ПЕРЕГОВОРНЫЙ АППАРАТ ТИПА «МАРИЙ-Эл» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Переговорный аппарат типа «Марий-Эл» предназначен для ор- 
ганизации прямой двусторонней громкоговорящей связи в промыш- 
ленности, сельском хозяйстве, на предприятиях бытового обслужи- 
вания и в учреждениях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость, абонентских аппаратов . . . . . 


Рабочий диапазон частот, ГЦ. . . . ‹ 300—3000 
Номинальная выходная мощность, В.А . . . 2.5 
Напряжение на выходе, В . . . . о. 30 
Чувствительность на входе усилителя, не более, 

мВ. 2 Е а о 
Неравномерность частотной характеристики в ра- 

бочем диапазоне частот, не более. дБ . . . 3 
Коэффициент нелинейных искажений в рабочем 

диапазоне частот, не более, $ бе. ВЕР р 
Проведность. ЛИНИЙ ооо но 7. 
Допустимое сопротивление линии, Ома ие базыы НОО 
_Допустимое падение напряжения в Линии, в... 10 
Электропитание . . . . . . ОТ стабилизированного ис- 


точника тока типа ИПС-15/1, 

питающегося от сети пере- 

менного тока напряжением 

127/220 В=10% 
Максимальная мощность, потребляемая источни- 


ком тока типа ИПС-15/\ от сети, Вт. . . . 35 
Максимальный ток, потребляемый переговорным 
аппаратом, не более, А . . . . 0,9 


Допустимое падение напряжения в цепи питания, 


В . ыы 25 
Пемпераяра” С до. с о ее. 60 --5 до +40 
Относительная влажность при 25°С, И. 1 мо 50 


Схема аппарата обеспечивает: о 
одностороннюю связь переговорного аппарата с отдельными 
абонентскими громкоговорителями с обеспечением полной или вы- 


`’борочной циркулярной связи; 


двустороннюю связь аппаратов, из которых один является глав- 
ным, с обеспечением полной или выборочной циркулярной связи; 

‚двустороннюю связь равноправных аппаратов; 

смешанную связь; 

звуковую сигнализацию поступающих вызовов. 


ТАБЛИЦА 7.12 


Габариты, мм 


——А—АЗУЭЗЗА,: А С/С /—/./—— 
Наименование Количест- Масса, 


б ванЕя во, шт. и 
оборудова Ширина Глубина Высота 


Аппарат переговорный 


типа «Марий-Эл» ее 225 245 150 37 
Распределительная ко- , 
робка ь 1 120 45 205 


Источник питания ста- 
билизированный типа 
ИПС-15/1 1 280- >. 145 165 4,6 


В ВИО ЕВЕ и пис чит 
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Комплектация и конструктивные данные аппарата приведены в 
табл. 7.12. Аппарат выпускается в пластмассовом, а источник пи-. 
тания —в металлическом корпусах и настольном исполнении. 


ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ТИПА ПГС-0,2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Прибор громкоговорящей связи типа ПГС-0,2 предназначен для 
организации оперативной громкоговорящей симплексной связи меж- 
ду абонентами («директор — секретарь» и т. д.). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Ги. . . . . ‹. 300—600 
Выходная мощность усилителя, В.А. . . . 0,5 
Чувствительность, мВ, по входу ‘усилителя, не ху- 

же, в режимах: 


приема с 0,7 

передачи ео о ыы 5 
Выходное напряжение усилителя, не менее, В т 
Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ о 6 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, $ 10 
Проводность линий Е а око 92 
Сопротивление линии, не более, Ом. . . . 600 
Количество приборов, включаемых в линию . . от2 до 10 
Включение приборов . . . . . . . . Параллельное 
Электропитание . . . . ‹. ‹. от сети переменного тока 


напряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, з 
Вт - =... ооо и 
Температура, С. от --10 до --35 
‚ Относительная влажность, не более {ф . . . 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 205Ж65Ж155 
о Е АР ССГХ У Инь 


Прибор выпускается в пластмассовом корпусе и настольно-нас- 
тенном исполнении. 
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1.6. Аппаратура производственной громкоговорящей 
циркулярной связи 


ПРИБОРЫ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ТИПОВ ПГС-3 
и пгс-10 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Приборы громкоговорящей связи типов ПГС-3 и ПГС-10 пред-. 
назначены для организации оперативной громкоговорящей симплекс- 
ной связи между производственными объектами по принципу «го- 
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——————————————————————————————ШШШШ—ж—жЖжЖ———БКББ—Б———КШЫБКБдБоБоБо—оБоБоБид—__Юю= 


ворит один — слушают все» для применения в местах, не опасных, 
по взрыву, не содержащих паров кислот, щелочей и агрессивных 


газов и не подверженных тряске и вибрации. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Гц. . 
Выходная мощность усилителя приема, В.А: 
ПГС-3 чо бя 
ПГС-10 
Чувствительность по входу, не ‘хуже, усилителя: 
приема, В а би 
передачи, мВ 
Выходное напряжение усилителя передачи, не ме- 
нее, В 
Неравномерность частотной. характеристики при- 
бора, не более, дБ. 
Коэффициент нелинейных искажений прибора, не 
более, % И в 
Проводность линий 
Сопротивление линии, не более, Ом 
Количество приборов, включаемых в линию 
Включение приборов 
Электропитание 


пряжением 220 В ани 


Максимальная потребляемая от сети мощность, 


Вт: 
ПОЕТ ЗА АА р рр бои ИАА И 
О Е И 
темпера тура нео 
Относительная влажность, % 


3500—3000 


15 

2 

600 

от 9 до 10 
параллельное 


от сети. переменного тока на- 


10% 


20 

45 

от —20 до 40 
от 30 до 80 


Комплектация и конструктивные данные приборов приведены в 
табл. 7.13. Приборы выпускаются в металлических пылезащищен- 


ных кортусах и настенном исполнении. 


1х2} 7((х2) 


< Рис. 7.9. Схема соединений ПГС-3 


Производственная громкоговорящая циркулярная связь 


ТАБЛИЦА 12.13 


р Е БЫ НЕЕ А 


Количество, Габариты, мм 
шт., для 
[ми 
Наименование оборудования = ре м 
> я [> < ^ 
бр у = я = < 
а м 
[= УЕ. = о [2 = 
———ьеьььььБьнБёБь БР ——ы—ыеые—ю—ы———А 
Блок усилителей 1 — 
Блок питания м 1 170 155 245 12 
Громкоговоритель 
рупорный типа 10ГРД-[У-5 1 — 524 480 390 8 


7.7. Системы производственной громкоговорящей 
связи 


АППАРАТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ 
СВЯЗИ ТИПА ПГС-71 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура производственной громкоговорящей связи типа 
ПГС-71 предназначена для организации громкоговорящей симп- 
леконой связи между абонентскими постами `на промышленных 
предприятиях с уровнем шумов в местах приема и передачи не 
более 100 дБ при наличии пыли и влаги. 

Аппаратура состоит из двух избирательных систем: ПГСИ-30М 
и ПТСИ-10М, которые могут работать как самостоятельно, так и 
совместно, составляя общую сеть производственной громкоговоря- 
щей связи предприятия. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон Биа- ые . . . 9500—3000 
Выходная мощность, В.А . ее 10 
Напряжение выходного сигнала, В, в режимах: ` 
ПОРА ВН ы, а  ЕОИС 
приема . Е ОД 
При переходе с приема на передачу коэффициент 
усиления меняется не более чем в, раз . . . 148 
Напряжение входного сигнала, мВ, в режимах: 
О о а Ио 
Приема. к. 
Сопротивление нагрузки, Ом, в режимах: 
ПЕРеДачи:- д 
приема о. а. о она: зы 
Сопротивление линий, Ом: 
двухтроводной разговорной хх вы: 900 


однопроводной сигнальной г 5-75 250 
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Электропитание . . . . . . от сети переменного тока 
напряжением 220 В+10% 

Температура, °С . . . ео акк ТОТ ОО-Е40 

Относительная влажность при температуре 30°С, 

не более, $ Е кк ВН 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

двустороннюю избирательную громкоговорящую связь старше- 
го оператора системы ПГСИ-30М с 29 абонентскими постами, цир- 
кулярную связь со всеми абонентами своей системы, а также шесть 
выборочных циркулярных связей со старшими операторами и або- 
нентами систем ПГСИ-10М; 
° поперечные связи постов, включенных в систему ПГСИ-30М, 
между собой (не более шести для каждого поста в любой ком- 
бинации); ыы 

двустороннюю избирательную громкоговорящую связь старше- 
го оператора системы ПГСИ-10М с девятью абонентскими поста- 
ми; циркулярную связь со всеми абонентскими постами своей си- 
стемы, а также семь избирательных связей с абонентами или стар- 
шим оператором других систем; 

поперечные избирательные громкоговорящие связи (не более 
девяти) между абонентскими постами системы ПГСИ-10М, а так- 
же циркулярную связь с любого поста со всеми абонентами своей 
системы. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены 
в табл. 7.14. Пульты выпускаются в настольном исполнении, позво- 
ляющем их встраивание в пульты.и щиты управления технологи- 
ческими процессами, а шкафы и усилительные устройства — в нас- 
тенном исполнении. Вся аппаратура, за исключением пульта стар- 
шего оператора системы ПГСИ-30М, выполнена в металлических 
пылезащищенных корпусах. 

ТАБЛИЦА 7.14 


Количество, шт., для Габариты, мм 
Наименование ы | ы Масса, 
обедов пгси-3ом |пгси-1м | ИРИ "ЛУ И" | высота 


Шкаф релейный: 


инструмента { 1 — } 


ПГСИ-30М 1 — 510 215 887 47,0 
ПГСИ-10М — 1 510 160 510 16,0 
Пульт старшего опера- 
тора: 
ПГСИ-30М 1 — 336 297 265 |730 
ПГСИ-10М — 1 336 298 РАТИ 5,0 
Пульт поста: 
м 29: о \ 235 | 290 | 283 | 3,0 
Усилительное устройство 
с громкоговорителем 
типа УУ-2М 30 10 271 101 400 10,0 
Микрофонное устройство | 
типа ДЭМШ-1 5 3 43 30 356 0,4 
Комнлект запчастей и Е | 
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УСТАНОВКА КОМАНДНО-ВЕЩАТЕЛЬНАЯ СУДОВАЯ 
ТИПА «УНЖА» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Установка командно-вещательная судовая типа «Унжа» пред- 
назначена для организации громкоговорящей связи, оповещения и 
вещания на. малотоннажных судах морского, речного и рыбопро- 
мыслового флотов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Гц, при: 
громкоговорящей связи и оповещении. . . 300—3500 
вещании . з 200—6000 
Количество входов микрофона, ‘командной линии, ра- | 
диоприемника, звукоснимателя и И транс- 


ляционной приставки ТП-3 . . п в - ПОГ ОДНОМУ 
Чувствительность на входе, не хуже, мВ: 
микрофона 5 а а ак 00 
командной: ЛИНИИ; ‚с Бы си 7 
радиоприемника . . те Яо ЗО 
звукоснимателя и магнитофона А, 000 
трансляционной приставки ТП-3. . . . . 30000 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, $ РЭВ 
Неравномерность частотной характеристики в веща- 
тельном диапазоне, не более, дБ. . = -6 
Уровень шума и фона на выходе, не более, ДБ. . 40 
Выходное напряжение, В. бе ие 0 
Номинальное сопротивление нагрузки, Она акзиыных 0 
Допустимая вибрация, не более, Г. . . . . 60 
Допустимое ускорение без рр рр 1,5 
Электропитание р р . ОТ судовой сети переменно- 
Го тока напряжением 


110/127/220 В и частотой 
50 Гц через выпрямитель; 
от судовой сети постоянно- 
го тока напряжением 
110/220 В через преобразо- 
ватель; от аккумуляторной 
батареи напряжением 24 В 
Максимальная потребляемая мощность, Вт, от: 


аккумуляторов : Е ВП бьеты Вочнь Бы {5 
выпрямителя . ть ее ов ее АЕ мВВИБ 
преобразователя и д‘ ааа опре 5000 


Схема установки обеспечивает: 

<симплексную громкоговорящую связь рубки судна с носом, кор- 
мой и машинным отделением; 

подачу команд из рубки судна на верхнюю палубу и по каютам 
с обеспечением приема команд на полную мощность независимо 
от положений регуляторов громкости у каютных громкоговорите- 
лей; 
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ведение вещательных передач по каютам и на верхнюю палубу 


или на нос, корму и машинное отделение. 


Комплектация и конструктивные данные установки приведены 


в табл. 7.15. 
ТАБЛИЦА 7.15 
Габариты 
а, 
Наименование оборудования ре Масса, кг 
высота), мм 
Блок усилительно-коммутационный типа УКБ-У-1 
с приемником, имеющим диапазоны ДВ, СВ, 
и приставкой КВП-2! с диапазоном КВ 264Ж220Ж396 13,6 
Блок усилительно-коммутационный типа УКБ-У-2 
с приемником, имеющим ДВ и СВ диапазоны! |264Х220Ж396 Ват 
Выпрямитель В-1,5? для питания от сети пере- 
менного тока напряжением 110, 127 и 220 В 
и частотой 50 Гц 220. 172Ж234 8,2 
Гарнитура телефонная типа ТГ-53 со штепселем |Длина кабе- 0,3 
ля |2 м 
Громкоговоритель рупорный3? типа ГР-| для 
установки на открытых местах 214Ж220Х284 4,5 
Громкоговоритель диффузорный3? типа ГР-8 для 
установки в закрытых помещениях 260Ж90Ж210 ее 
То же, типа ГР-93 225Ж96Ж200 1,5 
Микрофон типа МФ-11* с кнопкой 46Х 18Х 158 0,7 
То же, типа МФ-12* без кнопки 30 18Х 158 0,6 
Преобразователь напряжения типа ПН-1 для 
питания от сети постоянного тока напряже- 
нием 110 В 300Х 172Ж260 23 
Преобразователь напряжения типа ПН-2 для 
питания от сети постоянного тока напряже- 
нием 220 В ы 300% 172Ж260 12,8 
Приставка трансляционная3? типа ТП-3 205% 170Ж228 4,9 
Щиток линейный типа ЛЩ-УЗ»5 146Ж 102Х 155 1,3 
Регулятор громкости типа РГ-С* 116Х 100Х 148 0,8 
Розетка выносная типа ВР-5* для включения 
микрофона 50%50Ж80 0,3 
Щиток сигнальный типа СЩ-1! водозащищенный 145 110Х 166 1,4 
Щиток сигнальный типа СЩ-24 174Ж105Х 154 1,4 
Щиток сигнальный типа СЩ-3%* водозащищенный 174Ж 102Х 166 156 
Ящик защитный типа ЗЯ3 для крепления микро- 
фонов 130Ж200Х 120 1,4 
Ящик типа СЯ-323 соединительный 452Х 141 Ж322 7,2 
Ящик ЗИПЗ 72Ж40Ж37 0,1 
Комплект ЗИП для ремонта? } 45Ж295Ж 55 0,4 
Комплект инструмента’ 
Шнур со штепселем’ и вилкой для подключения |Длина шну- 
звукоснимателя или магнитофона ра 1,5 м 0,3 


НЕ #2: 


' Тип оговаривается при заказе. 
2? Для судов, имеющих сеть переменного тока. 


3 Поставка и количество приборов оговаривается при заказе. 


* Количество оговаривается при заказе. 


5 Для пассажирских судов на подводных крыльях. 


8 Для судов, имеющих сеть постоянного тока. 
7 Поставляется по отдельному договору. 


Командно-вещательная установка «Унжа» выполнена в виде от- 
дельных приборов, размещаемых в различных частях судна и сое- 
диняемых между собой кабелями. Для удобства ремонта и мон- 
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тажа кабели подключаются к приборам с помощью штепсельных 
разъемов. Приборы, установленные в рубке и на ходовом мостике 
судна, выполнены в брызгозащищенном исполнении: установлен- 
ные на носу, корме и верхней палубе — в водозащищенном испол- 
нении, а установленные в машинном отделении и каютах — в обыч- 
ном исполнении. 


полудный 
: | 070. 


Рертняя 
721104 


громке- 
г060р. 


Рис. 7.10. Структурная схема 


УНИФИЦИРОВАННАЯ СУДОВАЯ АППАРАТУРА 
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И ТРАНСЛЯЦИИ | 
ТИПА «РЯБИНА,» | 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Унифицированная судовая аппаратура громкоговорящей связи 
и трансляции типа «Рябина» предназначена для организации гром- 
коговорящей связи и трансляции командных и вещательных пере- 
дач на судах морского, речного и рыбопромыслового флотов, а 
также на судах с подводными крыльями. Она может.быть исполь- 
зована и на предприятиях с широко разветвленной сетью управ- 
ляемых объектов, размещенных на ограниченной территории. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Схемы связи: 
дуплкесная громкоговорящая между коммутаторами различной 
емкости; ЕЙ Е 


рее ижкетык а 
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симплексная громкоговорящая между центральными коммутато- 
рами и абонентскими приборами; 

односторонняя громкоговорящая с соседними судами и с бе- 
регом; трансляция командных и вещательных передач. 

Трансляция командных и вещательных передач осуществляется 
по шести схемам с помощью приборов «Пульт-Т1», «Пульт-Т2Р», 
ТС-2Р, ТС-ЗР, ТС-4Р и СУ-2. 

Основные технические данные коммутаторов дуплексной и сим- 
плексной связи, транслящионных приборов, выпрямителей и гром- 
коговорителей приведены соответственно в табл. 7.16—7.19. 

Аппаратура обеспечивает для: 

а) схемы дуплексной связи: 

включение в схему дуплексной связи коммутаторов различных 
типов без ограничения их количества; Е 

ручное местное включение и выключение питания коммутатора 


ТАБЛИЦА 7.16 


ЭЙ 83 


Типы коммутаторов 


| ПКН-1; КН-1Р; 
КВ-1Р; КН-ЗР; 
Параметры КВ-ЗР, КН-5Р; | КП-5; КП-10; 
КВ-5Р; КН-ЮР; КП-20 К5-/4; КП-5/4 
КВ-1!10Р; КН-50Р; 

КВ-20Р 
РАСО и 
Назначение Дуплексная Дуплексная Симплексная 

громкоговоря- громкого- громкого- 
щая избира- ворящая ворящая 
тельная и цир- связь и связь и 


кулярная связь | трансляция трансляция 
между комму- 
таторами и 


абонентами 
Емкость, линий: 
громкоговорящей связи т. 5, Ибо а 5, 210.520 5 
трансляции — - 4 
Диапазон частот, Гц 500—3500 5000—3500 500—3506 
Выходная мощность комму- 
таторов, В.А 10 10 10 
Напряжение на выходе 
коммутаторов, В 0,78 0,78 0,78 
Неравномерность частотной 
характеристики, дБ 3 3 3 
Коэффициент нелинейных 
искажений, не более, ф 6 6 6 
Входное сопротивление со | 
стороны линии, Ом 600=30 600 =30 600 =30 
Уровень шума или фона, не 
более, мВ, при: 
передаче на выходе ком- 
мутаторов: 
линейном 4 4 4 
громкоговорителя 50 50 50 
приеме для коммутаторов 
в исполнении: 
брызгозащищенном 25 25 == 
водозащищенном 50 50 — 


Потребляемая от сети мощ- 
ность, не более, Вт 8 8 8 


—_ од д Ы_———————ЙШ—ШШ——Ж——ж—ж——— 


Параметры 


Назначение 
Диапазон частот, Гц 


Напряжение, поступающее на 
вход вещательного тракта от 
внешнего источника, В 


Выходная мощность по усили- 
тельным трактам, В.А 


Переходное затухание между уси- 
лительным трактом и трансля- 
ционной линией, дБ 


Плавная регулировка уровня пе- 
редачи, дБ 


Неравномерность частотной харак- 
теристики вещательного тракта, 
дБ 


Коэффициент нелинейных искаже- 
ний, не более, % 


Электропитание 


Потребляемая от сети мощность, 
Вт, при: 
холостом ходе 
рабочем режиме 


ТАБЛИЦА 7.17 


Типы приборов 


«Пульт-Т1» | «Пульт-Т2Р» ТС-2Р ТС-ЗР ТС-4Р СУ-2 


Трансляция командных и вещательных передач 


80—10 000 80—10 000 80—10 000 150—6000 150—6000 80—10 000 


0,75—5 или 25—35 


25 по каждому вещательному тракту 


60 60 60 60 60 60 
40 40 40 40 40 40 
3 2 3 3 3 3 


6 для каждого вещательного тракта 


От сети переменного тока напряжением 
220 В.=10% через блок БЭП-4 или по-|220 В =10% 
стеянного тока напряже- 
нием 24 В 
650 — — — — — 


1400 — — - — = 


оннэа+Чоя=иоЯи 1амэлэиЭ 


м 


Иная иэтнаозолонмоЯ4 и 


108 


Ч 
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ь ТАБЛИЦА 7.18 
| | —  Тивы выпрямителей о 


Типы выпрямителей 


Параметры 
В-1Н ` В-1В В-0,5 
Ы—ыыБымыыЫ—ЕььБь ны ьы —ыыеы—д—А——————— 
Назначение Электропитание Электропитание 
коммутаторов дуплексной коммутаторов 
связи, кроме коммутаторов дуплексной связи 
емкостью 1,3 и 5 линий емкостью 
Выпрямленное напряже- -1,3 и 5 линий 
‚ние, В, при токе: 
1 А 15=0,5 15=0,5 15=0,5 
0,6 А 30=1 30=1 —- 
0,25 А —- — 302 


Пульсация на` выходе 
выпрямителя, не бо- 


‚лее. мВ 100 100 120 
Потребляемая от сети 
мощность, Вт 100 100 40 


ТАБЛИЦА 7.19 


Типы громкоговорителей 


Параметры 
Гр-Л| Гр.- 6Л| Гр - 15| Гр-15А| Гр-16Б] Гр - 16] Гр-16А| Гр-16Б 
Назначение Воспроизведение речевых 
и вещательных передач 
Выходная 
МОЩНОСТЬ, у 
В.А 2:5 и!0! 10 1;:2и4 11;2 и 411; 2и4| 011: 0,1; 01 
0225% 9;5% 0.25; 
0,5; 1и2 0,5; 
1и2 -1и2 
Номинальное 
напряже- 
ние, В 30 30 30 30 30 30 30 30 
Проводность Е 
линий 2 2 2; Зи4 | 2 без [2; 3 и4!2; 3 и4 2 безРГ 
РГи2; 2:Зи4:с РГ 
Зи4с 
РГ 


с сигнализацией наличия питания на коммутаторе и выпрямите- 
лях; 

световую сигнализацию занятости абонентов парной связи, под- 
ключенных к коммутатору; | 

автоматическое дистанционное включение питания коммутаторов 
абонентов, включенных по схемам парной и групповой связи; 

вызсв свободных и занятых абонентов световыми сигналами 
и голосом; 

световую сигнализацию вызова абонентов, расположенных в по- 
мещениях с повышенным уровнем шумов; 

избирательную или групповую циркулярную громкоговорящую 
связь до шести абонентов; 
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ретрансляцию переговоров абонентов через коммутаторы емко- 
стью 5; 10 и 20 направлений связи с прослушиванием на них пе- 
реговоров и возможностью ведения с них передач; при этом ком- 
мутатор, осуществляющий ретрансляцию, из участия в связи ис- 
ключается; 

подключение коммутаторов на 5; 10 и 20 направлений к прибо- 
рам <ГТульт-Т1» ТС-2Р и ТС-3ЗР с обеспечением их автоматического 
дистанционного включения при включении коммутатора на переда- 
‚чу команд по трансляционным линиям; 

избирательную или циркулярную передачу команд не более чем 
по четырем трансляционным линиям в любой комбинации с обес- 
печением преимущества командных передач над вещательными с 
трансляционных пультов «ГТульт-Т1», ТС-2Р и ТС-ЗР; 

ведение передач с радиомикрофона через петлю связи и прием- 
ник ПСН-1 с обеспечением ‘ручного включения питания приемника 
ПСН-; 

6) схемы симплексной связи: 

подключение к центральному коммутатору до пяти абонентов 
СШВ и СЩК при длине соединительных кабелей до 250 м; 

ручное местное включение световой сигнализации центрального 
коммутатора с обеспечением световой сигнализации о наличии на- 
пряжения питания на коммутаторе и блоке электропитания БЭП-4; 

передачу команд с центрального коммутатора по линии верхней 
палубы; при этом громкоговорители, ‘установленные на ней, могут 
быть использованы для односторонней связи с берегом и соседни- 
ми судами; 


вызов центрального абонента оконечными абонентами с а 
цией световой сигнализацией и общей звуковой сигнализацией; 

избирательную и циркулярную связь центрального абонента с 
оконечными абонентами; 

преимущество в связи центрального абонента с оконечными над 
передачами команд по линии верхней палубы и оконечных або- 
нентов; 

подключение центрального коммутатора к трансляционным при- 
борам ТС-2Р, ТС-ЗР с обеспечением их автоматического дистан- 
ционного включения при включении коммутатора на передачу по 
трансляционным линиям; 

дистанционное включение центрального коммутатора с прибо- 
ров ТС-2Р и ТС-3ЗР и ведение с них ретрансляции вещательных 
передач через линии коммутатора; 

в) схемы односторонней связи с берегом и судами: 

организацию связи с использованием до трех приборов связи с 
берегом (ПСБ) и до двух мегафонов МСБ-Р; 

подачу на мегафон мощности 50 В-\А при использовании в трак- 
те дополнительного усилителя У-50Р или 25 В.А при использо- 
вании основного усилителя ВУ-25Р, входящего в состав трансля- 
ционных приборов «Пульт-Т1» и ТС- ор; 

ручное дистанционное включение питания усилительного тракта 
с любого из приборов связи с берегом (ПСБ-Н, ПСБ-В и ИСБ-П) 
с фиксацией световой сигнализации о наличии напряжения на ме- 
гафоне; 

преимущество в видении передач по мегафону над вещательны- 


` й 


а Зи 


ПЕ ОЕ ИЕ Е Е ЕВ ЕЕ ЗЕ ОБЕЕЕААЯ 4 ЕЕ, аа тои РЕНО Е ВЫ О В ее О рен 


А Е, 
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‘ми передачами с транслящионных приборов и над командными пе- 
редачами с коммутаторов по линии верхней палубы в случае ра- 
`боты через приборы «Пульт-Т1» и ТС-9Р; 
_ ведение передач с ‘радиомикрофона РМ-70Р через петлю связи 
в приемник ПСН-| с обеспечением автоматического дистанционного 
включения приемника ПСН-! при ручном переключении в режим 
работы через радиомикрофон; | 

ведение вещательных передач с внешних источников вещания, 
местное включение питания с фиксацией световой сигнализации: 

трансляцию вещательных передач с источников вещания; 
| ведение избирательной или циркулярной вещательной передачи 
по четырем трансляционным линиям; 

возможность подключения по входу каждого усилительного 
‚тракта по одному дополнительному усилителю У-БОР или У-100Р: 

преимущество в ведении командных передач с коммутаторов 
над вещательными передачами по любой трансляционной линии и 
соответствующему усилительному тракту; 
_ Преимущество в ведении передач с любого прибора связи с бе- 
регом по мегафону над командными передачами с коммутаторов 
по трансляционной линии верхней палубы; 

ступенчатое преимущество в ведении командных передач с цент- 
ральных коммутаторов над передачами с абонентских коммутато- 
ров по любой трансляционной линии и соответствующему усили- 
тельному тракту; | 

одновременное ведение командных и вещательных передач по 
разным трансляционным линиям и соответствующим усилительным 
‚ трактам; 

прием командных передач с коммутаторов на всех громкогово- 
‘’рителях абонентов на полную громкость независимо от положения 
регулятора громкости при включении громкоговорителей в трех- 
или четырехпроводную трансляционную линию; 

запись на магнитофон музыкальных и речевых передач с лю- 
бого источника вещания; 


ТАБЛИЦА 7.20 


Типы приборов 


Внешний источник вещания И ЕЕ ПЕ ЕЕ ЕК Е 
т! | тс-эР | Т?Р | ТС-ЗР | ТС-1Р 


Встроенный радиоприемник «Шторм» 
Магнитофон «Тембр-2с» 

Местный динамический микрофон 
Встроенный электропроигрыватель 
Выносной динамический или шумо- 


— - = + 


стойкий микрофон 7 — 2 1 1 
Трансляционная линия 2 1 2 1 1 
Встроенный радиоприемный блок РПБ = 1 — — — 
Отдельный радиоприемник «Шторм» = — — 1 = 
Отдельный магнитофон «Тембр-2с» ее 1 — 1 — 
Отдельный электропроигрыватель 2 1 — 1 == 
Местный динамический или шумо- 

стойкий микрофон — 1 — 1 


ыы. Ц—_—ы—_оо ыы ео 
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воспроизведение с помощью электропроигрывателя обычных и 

долгоиграющих пластинок. 

Электропитание всех приборов аппа- 

ратуры «Рябина». .. . ‹. ‹. от сели переменного тока 
напряжением 220 В 

Температура, °С, для аппаратуры, устанавливае- 


У 


мой: 

внутри помещений. ... . , о. от Одо 50 

вне помещений а: о ПОТА --ТОО-Е 60 
Относительная влажность, 4, для аппаратуры, 
устанавливаемой: 

внутри помещений. у. ст. вм. до 93 

вне помещений. . С а,” 0208 


Используемые внешние источники питания для различных схем 
трансляции командных и вещательных передач приведены в. 
табл. 7.20. 

Комплектация аппаратуры зависит от схемы связи и трансля- 
ции, типа и назначения судна, определяется проектом и оговари- 
вается заказом. Состав аппаратуры для различных схем связи И 
трансляции и конструктивные данные аппаратуры приведены в 
табл. 7.3]. 9 

В состав аппаратуры «Рябина» входят магнитофон «Тембр-9с», 
данные по которому приведены в гл. 8, и приемник «Шторм», име- 
ющий следующие характеристики. 


Модификация приемника - . с &Шторм-1», «Шторм-9» и 
«Шторм-3» 

Диапазоны принимаемых частот для 

режимов работ: 


А] А2, АЗ; Ад пе 1030000 КГц («Шторм-1» 
«Шторм-2» и «Шторм-3») 

АЗА,ЗАЗН; АЗ"Ра, д" 1530 МГц («Шторм-2» и 
«Шторм-3») 

м с > ЕО («Шторм-3») 

Чувствительность, мкВ, для поддиапазонов: 

РЕЛЕ АП ОвОЙ = О, Зы но ео В 

ОЗ 6 для АЕсНолсОйЕ ОЗ р 

Обл АРС ОЛОВО О ее Е А: 90 

12 «для ЗА половой О о ет о 

7—12 для АЗ с полосой 6 . о 


Чувствительность, не хуже, мкВ, для режимов работ: 


АЗА, АЗН, `АЗ | гр № ель: Ао и [0 
м ро аЩь ох АЕ 2,5 
Избирательность по зеркальному каналу, дБ. . . . 60—80 

Электропитание . . . . ‹. ‹. от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Потребляемая от сети мощность, не более, Вт: 


О Е ая ОБЬ 
О а ое бе и Па 
ОО М: 9$ Зы с  ы О 


Комплектация и конструктивные данные приемника приведены 
соответственно в табл. 7.29 и 7.93. 
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Схемы связи 


трансляция с приборами!) 


Наименование оборудования Тип или Габариты, мм Масса, ШИспол- сим сор 
и приборов марка \ кг нение |дуплек-| лекс- | сосед- 
сная | ная | ними |“ПУЛЬТ-| ТС-9Р | ТС-ЗР | ТС-4Р 
судами . 
1 2 3 5 В Е И 12 
Блок трансформаторов БТ-1 | — — = -- = о -- ое - \* 
Блок управления  электро- 
мегафонами БУМ —_ — Б г ео | к Е — ыы 


Блок электропитания при- 
боров связи и трансля- 
ции, устанавливаемых 
внутри помещений БЭП-4 195Ж325Ж245 18,0 Б — + = те м -- -ь 

Блок электропитания веща- ; 
тельного приемника 
«Шторм» — 390Ж470Ж230 Е 

Выпрямитель для электро- 
питания коммутаторов 
связи, устанавливаемых: 

внутри помещений В-1 
на открытой палубе В-1 
В-0 


| 
| 
| 
| 
-- 
| 
| 


-1Н 290%28Ж175 .| 12,0 
22Ж303Ж226 12,5 


>= 


Громкоговоритель рупорный 
МОЩНОСТЬЮ: 
2,5 и. 10 Вт Гр-1л — — 
10оВт Гр-бл и ыы 
Громкоговоритель диффу- 
зорный навесной с регу- 
лятором громкости мощ- 
ностью 1,2 и 4 Вт Гр-15 — — = ИЗ "Е ны д ы 
То же самое, встраиваемый ь | у т и 
без регулятора громкости | Гр-15А р а 58 Ей ь вы ть т 
То же, угловой с регулято- 
ром громкости Гр-15Б — — -- — — --- ах ал че ях 


| 

| 
ЗЕЕ 

| 

| 

| 


|7 б р) 


-- 
—- 


905 


ива иэтьаозоониоЯ- еаАлеаениу 


и д мы аль АЕ. УИ | } Продолжение табл. 7.21 
О аи В 6 О и |2 


Громкоговоритель диффу- 
зорный навесной с регу- 
лятором громкости мощ- 
ностью." 0,1; 0,25 053 

2 Вт Гр-16 
То же, без регулятора 
громкости 

То же, встраиваемый без 
регулятора громкости 
мощностью 0,1; 0,5; 1 и 

2 Вт Гр-16А 
Кассетница для хранения 

кассет с магнитной плен- 

‘Кой | КМФ-Р 
Коммутатор связи на одно 
направление, устанавли- 

ваемый в жилых помеще- 

ниях ПКН-1 
Коммутатор, устанавливае- 

мый внутри помещений 


| 

| 

| 
Е 
| 
Е 
т 
ы 
т 
-> 


275Ж205Ж 120. 3,5 — ия — — — Е з. ее 


при количестве связей: Е 
ОДНОЙ КН-1Р 275Ж205Ж 120 3,5 Е ар ы . и ЗА 
трех КН-ЗР  [275Х205Х195 3,2 Б В `й ри ы. КР 
пяти КН-5Р 280%300Ж200 6,2 Б =: — — ты -® ой ох 
десяти . КН-10Р 1[334х300ЖХ200 5 Б = = а ди Е» ы РЕ 
двадцати КН-20Р 1435Ж300Х200 1270 Б НР = — ЕЗ в. и о 


Коммутатор, устанавливае-` 
мый на открытой палубе 


при количестве связей: 

Ной КВ-1Р 325.285. 260 ИВ В = — = — — — 
трех КВ-ЗР 325Ж285Ж270 8,2 В -- и _ и ь.# в ыы Е 
пяти КВ-5Р 340%285Ж 266 8 3 В = — — — — Е — 
десяти КВ-10Р 1410Ж340Ж320 14,0 В = ее РА ых 8 нЕ ВР 
двадцати ` КВ-20Р 1450Ж380Ж300 15.,0 В = => = — — С =; 


Ива» иэтьЧо=зоонио1 ионнэя1Ноа=иоЯи 1чщэ12иЭ 
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Коммутатор, встраиваемый в 
пульт управления судном 
для трансляции по четы- 
рем трансляционным ли- 

‚ ниям при количестве свя- 
зей: 

пяти 
десяти 
двадцати 

Коммутатор связи на пять 
направлений и трансляции 
по четырем линиям, уста- 
навливаемый во внутрен- 
них помещениях 

То же, для встраивания в 
пульт управления судном 

Комплект вещательных 
микрофонов 

Комплекты. запасного иму- 
щества 


Коробка —запараллеливания 
водозащитных микрофо- 
нов и микротелефонных 
гарнитур 

То же, и микрофонных гар- 
нитур 

То же, шлемофонов и водо- 
защитных” микрофонов 


КП-5 
КП-10 
КП-20 


К-5/4 
КП-5/4 
КВМ 


ЗИП-И-88 
ЗИ-О-155 
ЗИ-О0-156 
ЗИ-О-157 
ЗИ-О-158 
ЗИ-О-159 
ЗИ-О-160 
ЗИ-О-1 61 
ЗИ-О-227 
ЗИ-О-228 


КЗМ-1Р 
КЗМ-2Р 
Кзм-6 


235Ж300Ж260 
335Ж300Ж255 
520Ж300Ж260 


480%300Ж270 
420Ж300Ж340 


А ыы 


4 | 5 | 6 7 | 8 
д.0 Б ык. 
| ъБ ы Е. г 
10.0 | В ЗЕ ы 
10,0 — + — 
12,0 в и. Ед 
сна ть 
— ++ |+ 
ви + 
— |+ |+ 


| [| 


ыы 1 


Продолжение табл. 7.21 


10 


|| 


| 
— 


ЕЕ 


11 


мы а ых 


12 


|| 


ыы 


+ + 


808 


о4онио-1 еЯ^А1е4ециу 


ина иэтьЯоа 


Продолжение табл. 7.21 


| 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 12 
Коробка переключения ком- 
мутаторов КПК — а Б + ыы и №. ой ые т 
Кронштейн для крепления 
микрофона К —- — — -- -- -- в Е у. ты 
Магнитофон «Тембр-2с»|480.Х440Ж215 25,0 — — = Е и ыль ‚ИВ ЗЕ 
Мегафон связи с берегом а 740Ж420Ж320 33,0 ея т т в — — — ыы 
Микрофон шумостойкий > — — — — — 
роф у ее С. в В о у т ы _ - т 
То же, с кнопкой МВК-3 — — В -- -|- - СА = РЕ: и 
МВК-7 — — В — — № — ры вы Нь 
МК-3 — -— — — —- е- а — ит. ы- 
МК-7 — — — — —- в — ее — нь 
МЛ-3 — — — -- -|- -- и о. ее ыС 
МЛ-7 — — — —- -|- -- ты 8 ко Е 
Микрофонная гарнитура | МГ-3 — — — -- — — — Е = и 
шумостойкая МГ-7 а — — —- — = ре — — — 
Микрофонная гарнитура с| МТ-3 == —- — -- — = и ее = я 
шумостойким микрофоном | МТ-7 = — — -- — р —^ и. и Ри. 
МТВ-3 — .. В На т р из в СУ 57. 
МТВ-7 с — В + — = СЗ = = ве 


Прибор для трансляции 
командных и вещатель- 
ных передач по четырем 
трансляционным линиям 
через шесть усилительных 
трактов с обеспечением 
двух- или  трехпрограм- 
много вещания по одной 
из линий «Пульт-Т1»|1450Х1300Х 1020| 50,0 Б — — — + — — — 
Прибор для трансляции 
командных и л вещатель- | 
ных передач по четырем: 
усилительным трактам |«Пульт-Т2» } 910%460Х440 36.0 Б 5 ей ь-2 ка -* В А 
трансляционным линиям | ТС-2Р } 
линиям одного усили- 
тельного тракта ТС-3ЗР 520%Ж410Ж305 16,0 Б — — — = — — — 


иёна> иэтьаозолониоЯ-: моннэа1НоязиоЯи 1чмэ12иЭ 


Йродолжение табл. 7.21 


Прибор связи на три на- 
‚ правления и трансляции 
вещательных передач по 
одной трансляционной ли- 
нии 

Прибор световой сигнали- 
зации для вызова абонен- 


ТС-4Р -— — Б — 


та в шумных  помеще- 
ниях ПСС-3 155Х 185Ж 120 — Б — = — — — — -- 
Прибор контроля занятости 
линий: 
устанавливаемый внутри 
помещений ‚ | ПКЛ-Н — 3,5 В - т ——- — -—- — - 
устанавливаемый на от- 
крытой палубе ПКЛ-В — г = пр г 5 т жи и — 
встраиваемый в пульт 
управления судном ПКЛ-П — == = К т — == = — — 
Прибор связи с берегом: 
устанавливаемый внутри 
помещений ПСБ-Н 200х%360Ж200 — В = — — — — — — 
устанавливаемый на от- 
крытой палубе ПСБ-В 168 180200 — Б ыР = — — — — — 
встраиваемый в пульт 
управления судном ПСБ=И 210Ж300Ж205 7,3 Б — — =8 — — — — 
Радиоприемник трансля- 4,8 В —— т не = =” — — 
ционный «Шторм» |610Ж580Ж280 4,5 Б — — —- -- — — — 
(460; 650) 60,0 3 «г — — — — -- —— 
(95,0; 
а 125,0) 
Регуляторы громкости: | 
навесной РГ-1 — а -- == и + 
РГ-2 — — я = — а -- НГ: ыЕ НЕ 
встраиваемый РГ-2А — ы а — НР Е НЕ ть = 
Регуляторы громкости на 
две и три программы: 
навесной РГ. т, — = г = = г Нл + -|- 


встраиваемый РГ-ЗА — не У в, ни 


Ива иэтьаозочониоЯ1 еЯАлеаеииу 


а ОХончание таблит А 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 
т ————_———_—_щ_д——_—_Аы я 
Стойка микрофонная на- и 
польная СМ-1 — Се ВСВ = 1 я И ри - ть а 
Сигнальный щиток абонен- р. 
та, устанавливаемый: || = 
во внутренних помеще- 0" 
ниях СЩК 180% 160Ж94 2..0 Б ть Л. = у. ый, >В ыл. = 
на открытой палубе СЩВ 280. 185Х 120 3,0 В ОЙ а сен 37 ел 6. ы 5 
Согласующее устройство СУ-2 «Ок- о 
тава» г — Ги тв Ее: м ый № ©. `В С 
Розетка выносная ВР-6 ее в Б не -^ НЕ Г т т зу |: 
ВРТ-6 ве —. В не У тв м и аа 3 н 
Розетка телефонная РТ 3 2 4: = м ны ы си но ИЕ ($ 
Трансформатор для питания [а 
паяльника ‘ ТС-5 — — в = м ри КА м ий Ф 
Телефон с оголовьем ТОН-2 —— — ее = ко в 1 к и ЕЕ г 
ТА-56М — — — => — Яя С о -- Узы ®) 
Усилители  трансляционные 5 
мощностью, Вт: о = 
50 У-50 325Ж600Ж357 16,0 — о 
100 У-100р [48556005357 | 20'0 ы О ВЕ С 
Усилитель дополнительный | У1С-10Р — — нЕ. + ый а Вы у: в Г х 
Фонотека для хранения ы 
грампластинок ФГП-Р к Е ЕН ый и -р- м ТЖ АИ. м. о 
Шлемофонная гарнитура И : о 
летняя -1 — — — р: и. СЗ ар. 5 
Щиток линейный для раз- 1 т в гы Ё 
нод трансляционных Л-2/3 | ‘© 
лини -2 == 4 с к А 5 
Щиток питания коммутато- тя т т 5 яр р 
ров на три направления, || 
устанавливаемый внутри > 
помещений ЩН-3 —: — = те ты —& Аа ты а ый х 
Электропроигрывающее 
устройство ЭП-2Р ее = ть 54. к. ры 3% + + ых 
' Состав оборудования для схем с приборами «Пульт-Т2» и СУ-0 не приведен. 
Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: Б — брызгозащищенный; В — водозащищенный; 


ЧТ8 


={? — входит в комплект оборудования связи; «—> — не входит в комплект оборудования связи. 
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Количество, шт., для приемника 


Наименование приборов 


«Шторм-!» «Шторм-2» «Шторм-3» 


Блок радиоприемника типа 
БРП 4 


Блок стабилизации частоты 


типа БСЧ — 1 1 
Блок частотной телеграфии ти- 

па БЧТ — ; — 1 
Блок питания типа БП 1 | 1 1 
Блок типа В1.27 (Г1-1000) — —. 1 


Комплект установочных дета- 
лей, узлов и соединительных 


кабелей 1 1 1 
Запасное имущество 1 1 1 
263 
М В Г 
[ср о ее 
А02 81 
о © Е] 
М /р 
Фа в чЕ-Р НЕ 
‚ В2 и====- ты 
Ония) ДЕ-2 | 
— — / - 
ЕЛЬ И Е Ме 
А67 | 
М р 


Ос] :4 


Рис. 7.11. Схема дуплексной связи 


Системы производственной громкоговорящей связи 


Тип приемника и прибора 


————__————„Э„——А.,/,— 


Ширина 


Габариты, мм 


Глубина 
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Высота 


Масса, 


ПИТЕР 4 


С о ОМК] | 
НЕ фм 


г НИЯ 


Рис. 7.12. Схема симплексной связи 


«Шторм-1» 610 580 280 60 
`«Шторм-2» 610 580 460 95 
«Шторм-3» 610 580 650 125 
Блок питания 390 470 230 25 
Верхняя 
ИМЕДИ, 7 палуба 
и, а 2-7 27 
| 8-9 | ав т’ 
ГО Ю- 28] ЕР 
Пе 4 ЕН 
фик Да 1 т Е = 
| Р-М 5 || МК-3 25 | 
|//В-9 вы Иа 7р-2Р |! 
: г { 
| ОВ ею ОЕ И -9/4) 222 
ил т Е ^127/2208 | 
Е МЛ-9 | "ДЕЯ. ПИР 
ГОА || _ Ни Е 
ЕЕ ТОРЕ ей О ЕЕ 
чо аныв ннь Е савь а МВ-3 | 
} М/-3 т |! АЯ ы| ^/27/220 В 
| ® -ф те А’ сбетильникам 


а ПС6-П 
и 


Е МВ ты КГ | У-50В 
| У-100Р 
| 


ими 


= ——————— д 


Рис. 7.13. Схема связи с берегом и соседними судами 


ГА зприбром, 


„ Пльт -Т * 


изна2 иэтьЯозолонмоЯ1 еЯАлеЯениу 


718 


) ромкоговорители_ оснад- 
ых усилителей 


Лромкоговеорители допол 
НИПЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 


м, и 5-15 ре 2-5 №6 | 
: у’ \- [-Я ЛИНИЯ 
0еноднй И ь 
и и СЯ 2 а Иа -ЛИ | РА 
Яр 
О, /[- 
А 
790788 ИИ 
| а — = |-р 5—7 ОА в( 2-Л Линия 
МГ < р-р [] броераммния 
Выносные 13 ый КЕ в | | 
микро фоны МАГ | | УР | ИИ Ц? ? ыы и 7 —1 1-9 к 
С = -ОР се! Ц 
УТ \ И 9-Я ЛИНИИ 
ое р я Ч | | С | иль Рдриг- 
Ркроеен | ыы! Ч Й Ар Нрг-л |=] Греминая 
ЕТ - а и |. | з 
а -- а лы || | 
с ль ее Я НН — 
, Е] 
ВТ 2 оо ГИ -/ |0 
ое т Е ет И С о СД и 
а р -Я ЛИНИЯ 
о ЗЕ 079 В а 278 длЯ 24:50 р-/Л | [2 Янепрограм- 
Е в ВЕН СО | РИ Мая кн 
х . Е 2 ПелуеЕ 
о На-На [2% АЛЬ 
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Рис. 7.15. Схема трансляции 
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1.8. Аппаратура автоматической громкоговорящей 
связи 


АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ 
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ТИПА «ЭСТРОН-40-20» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Автоматическая телефонная станция громкоговорящей связи ти- 
па «Эстрон-40-20» предназначена для организации оперативной 
двусторонней дуплексной громкоговорящей связи на предприятиях 
и в учреждениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, абонентов: 


ОН с. == 

привилегированных < аппаратами прямого 

вызовати “совещаний =. обе. ми 773 
Проводность линий, жил: 

обычных абонентов р СЫ 

привилегированных абонентов ее 14 
Нумерация абонентов: 

обычных . . о а < И ое 

привилегированных . . . . ‹ : 10—12 
Входное сопротивление микрофонной пары и па- 
ры громкоговорителя, Ом. . . . . . - 600 
Максимальное сопротивление цепи громкоговори- 
О 2.242. .-500 
Количество каналов усиления . . . . . . Э 
Рабочий диапазон частот, Гц 3005200 
Выходная мощность усилителя, В.А. . . . 15 
Нелинейные искажения, не более, 4. . . . 9 
Электропитание . . . . . ‹.  ОТсети переменного тока на- 


пряжением 220 В-=2% че- 
рез специальный блок пита- 
ния с выходным выпрям- 
ленным ` напряжением 12, 


24 и 60 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
Вт ° ° ‹ ° ° ® ° © з © Ф з 400 


Температура, °С . . . р 2. от 15 до 5: 
Относительная влажность при температуре 25°С, 


+ а ие . - . > ь : . . . ь до 80 


Схема станции обеспечивает: 
_.. звуковую сигнализацию поступающих вызовов; 
_ дуплексную связь между любыми двумя абонентами; канальный 
усилитель попеременно подключается, к говорящему абоненту с от- 


7$ 
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ключением усилителя от слушающего абонента. Переключение осу 
ществляется автоматически и управляется голосом (автоматичес. 
кий симплекс); 

прямой именной вызов и проведение совещания в симплексном 
режиме для 20 абонентов, имеющих номера с 10-го по 99-й; 

одновременный вызов до 20 абонентов; 

вызов любым абонентом всех свободных абонентов, осущест- 
вляемый набором цифр 49; 

режим ожидания в случае занятости нужного абонента. и ‘авто- 
матическое подключение к освободившемуся абоненту; 

автоматическую выдачу от вызываемого абонента специального 
сигнала вызывающему абоненту о занятости и нежелании адаЕ 
вызов; 

принудительное освобождение абонентом № 10 одного из трех 
занятых каналов связи, посылку по нему вызова и установление 
соединения с нужным абонентом; 

подачу от привилепированных абонентов специального сигнала 
«Поторопись» разговаривающим абонентам и автоматическое `сбе- 
динение с нужным абонентом после освобождения линии. ‘ 

Комплектация и конструктивные данные станции `’приведены В 
табл. 7.24. Стойка выпускается в металлическом корпусё‘и на- 
польном исполнении шкафного типа, блок питания — в металличе- 
ском, а абонентские аппараты — в пластмассовом и настольном ‚Ис: 
полнении. 


{1008 | 


Гтойка. 


Рис. 7.18. Схема соединений 
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„Масса, 
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1.9. Микрофонные усилители ^ 


УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ ТИПА УМРВ 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Укилитель микрофонный транзисторный типа УМРВ предназ- 
начен для предварительного усиления сигналов звуковой частоты 
ари совместной работе с мощными усилителями (ТУ), а также с 
зоединительной линией центральной станции радиовещания (ЦСРВ) 
и служит для оборудования студий радиовещания и выносных 
 улЬТОв микрофонного усилителя. 


`’ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Жоличество входов: 

викрофона 

радиоприемника 

магнитофона 

линии : 

пьезоэлектрического звукоснимателя 
`Желичество выходов: 


на трансляционный узел . . О В 

на центральную станцию радиовещания Зе | 
Рабочий диапазон частот, ГГ. . . .  30—15000 
Неравномерность ‘ частотной характеристики, не 
более дБ: 

з диапазоне 45—9900 Гц. ,. | Е 


Коэффициент нелинейных искажений, не более, у 1 
Уровень фона и собственных шумов на выходе 
усилителя, дБ. . . —60 
Яазминальное выходное напряжение, В, при наг- 

руэке 600 Ом и частоте 1000 Гц на выходе для: 


м. 0775 
НС 5,5 
_Запас усиления относительно НОМИНАЛЬНОГО уров- Е ЕЕ 
‚ая. лБ . .. 6 
ва лЬНые напряжения, В, ‚при‘ частоте 1000 Гц 
ча входе: = 
ОНА > ЗЕ 
ра о о 50-10 
магнитофона О 
соединительной линии. . ‘ 1. . 092 до 5,5 
тьезоэлектрического звукоснимателя ат ра 
> Электронитание я, сы а! д. Офеб о» переменного. тока 


0 
напряжением 220 Ве 


или от внешнего источника 
постоянного тока напряже- 
нием 24 В-10%ф 
АЖаксимальная потребляемая от сети мощность, 
МЕ боле Я. 45 


`Усилители низкой частоты: . . 98 


Температура, °С. : от --10 до 35 


Относительная влажность при 25°С, % Не до 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм .. п 300Ж220х106: 
Масса, кг В о броне 4,5 . 


Схема усилителя обеспечивает: е: 

ведение передач от одного или двух микрофонов. одновременно; 

комбинированную ‘передачу с одного микрофона и любого из 
внешних источников звука; ° ‘ 

работу от каждого из внешних источников. 

Усилитель выпускается в металлическом корпусе и настольном 
исполнении. | | | 


УСИЛИТЕЛЬ ТИПА У-4М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилитель типа У-4М является микрофонным усилителем я 
предназначен для оповещения пассажиров водителями городскоге 
транспорта. Он также может быть использован в экскурсионных 
автобусах для передачи информации экскурсантам. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 


Рабочий диапазон частот, ГГ. . . . . . 300-3000 
Выходная мощность усилителя при нагрузке 2 Ом 
и напряжении сигнала на входе 1—2 В, не ме- 


ВЕ С АЕ С и Ор 
Входное сопротивление, Ом .. . . . . 950—600 
Коэффициент нелинейных искажений усилителя на. 

частоте 1000;-Ги, не более ом 
Электропитание ‚о от источника постоянного те- 


ка напряжением 12 В-=10% 
Потребляемый ток, мА, в режимах: -. 


дежурном. иле мо 60-50 

нередачи: = ыы рен НАУ Е, 29000 
Температура С ых. а етот ЕЗООЕа О 
Относительная влажность при 20°С, $ . . .. до. 98 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм. .. 150Ж128Ж65 
Масса, кг. з Гб. 


Усилитель выпускается в металлическом корпусз и настольное 
исполнении. 


7.10. Усилители низкой частоты 


з 


ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ БЛОК ТИПА «ЭСКОРТЬ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Электроакустический блок типа «Эскорт» предназначен для ка- 
чественного усиления и воспроизведения звуковых сигналов от раз- 
личных источников и может быть использован в качестве мало- 
мощного радиоузла в организациях: с ‘количеством радиоточек де 
десяти. | РА ЗАЫ 
Не 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество входов от: 
микрофона, звукоснимателя, магнитофона или 
магнитофонной приставки, электрогитары, ма- 
ломощного радиоприемника и радиотрансля- 


ционной сети 


Рабочий диапазон частот, Ги. 


Выходная мощность, В.А 
Выходное напряжение, В . 
Чувствительность по микрофонному 


же, мВ 


Коэффициент нел 


Электропитание 


Вы. © 


Максимальный расход тока при питании от 
точника постоянного тока, А, при передаче: 


речевой 


музыкальной 
Температура, °С 
Относительная влажность, % 


входу, не ху- 


® 


инейных искажений, не более, $ 
Уровень собственного фона и шума, не хуже, дБ 


—154 


по одному 
100—190 000 
24 

15 или 30 


10 
В) 
46 


отсети переменного тока на- 
пряжением 127/220 В 10%; 
от источника постоянного 
тока (сухих батарей или ак- 
кумуляторов) напряжением 
8—126 В 

Максимальная потребляемая от сети мощность, 


Габариты (ширина, глубина, высота), мм 


Масса, кг 


Схема блока обеспечивает: 


ИС- 


20 


0,035 
0,15 


от 5 до 40 


до 80 
350Ж125Ж320 
4,5 


усиление и воспроизведение звуковых сигналов со всех выше- 
перечисленных входов; 
запись с блока на магнитофон или матнитофонную приставку; 
работу с внешними акустическими системами; 
регулировку громкости и тембра звучания раздельно по низ- 


ким и высоким частотам. 


Блок выпускается в переносном настольном исполнении. 


АКУСТИЧЕСКИЙ БЛОК ВЭФ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Акустический блок типа ВЭФ предназначен для усиления и вос- 
произведения звуковых сигналов от различных источников. 


Количество входов от: 


` микрофона 


-` `` магнитофона, ` звукосним 


ника . 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


ателя. и радиоприем- 


3 


по одному 


Усилители низкой частоты 395. 


Рабочий диапазон частот, ГГ. . . . ‹. ‚, 80-19500 
Выходная мощность, В.А. ... . . 
Чувствительность по входам, МВ: 
микрофона и радиоприемника .. . . 10 
звукоснимателя и магнитофона . 250 


Коэффициент нелинейных искажений, не более, 4 10 

Неравномерность частотной характеристики, дБ. 14 

`Регулировка тембра звучания по низким и верх- 

Ним частотам: две ы №. АН 

Электропитание . . . . . . ОТ сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 

Максимальная потребляемая от сети мощность, 


Вл а 3 ЙЕ: = 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 205 ЖХВ35 Ж580 
Макса о о ео. 10 


Блок выпускается в деревянном корпусе и переносном настоль- 
но-настенном исполнении. 


БЫТОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Усилители низкой частоты относятся к бытовой радиоаппарату- 
ре и предназначены для высококачественного усиления звуковых 
сигналов, поступающих на вход усилителя от различных источни- 
ков, и воспроизведения их на внешние выходные акустические уст- 
ройства. Они могут быть использованы для этих целей в зрелищ- 
ных заведениях, на предприятиях и в учреждениях, а также в ка- 
честве маломощных переносных радиотрансляционных узлов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Усилители низкой частоты подразделяются на моно-, стерео- и 
квадрофонические, осуществляющие усиление звуковых сигналов от 
микрофонов, магнитофонов, звукоснимателей, электрофонов, радио- 
и телевизионных приемников, электромузыкальных инструментов и 
радиотрансляционной линии. 

В зависимости от схемы усилители обеспечивают: усиление зву- 
ковых сигналов; воспроизведение усиленных сигналов на внешние 
акустические системы; регулировку тембра звучания по верхним и 
низким частотам. о 

Основные технические и конструктивные данные монофонических, 
стерес- и квадрофонических усилителей низкой частоты приведены 
соответственно в табл. 7.25 и 7.96. | 
_ ‘Все ‘усилители конструктивно выполнены в. деревянных корпу- 
сах и переносном настольном исполнении. 
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Ед 7" — = =. < == > ——- - - < 


Параметр «Родина»  |«Гармония-70» «Радуга» 


Полоса воспроизводимых ча> 


стот, РЦ 20—20 000 20—20 000 30—15 000 
Выходная мощность, В.А - 60 70 | 16 
Электропитание От сети переменного тока напряжением 
Максимальная потребляемая от - .}. | 

сети мощность, Вт 120 250 75 
Габариты, мм г 450Ж330Ж140 1525Ж375Ж176 1340Ж265Ж93 
Масса, кг 10 20 5 

<Арктур» 
Параметр 
001 002 | 101 
Полоса воспроизводимых ча- 

стот, Гц р 20—2 000 30—20 000 40—18 000 
Выходная мошность на один 

канал, В.А: 

номинальная 25 15 10 
максимальная 35 25 15 
Коэффициент нелинейных ис- | 
кажений, не более, %, при 
выходной мощности: 
номинальной 0:57 0..2 5 
максимальной 0,2 0:2 На 
Электропитание От сети переменного 
Максимальная потребляемая 

-от сети мощность, Вт 140-,: | 140 140 
Габариты, мм 520Ж300хХ 105 
Масса, кг 12: | 12 | 2 

Глава 8 


АППАРАТУРА ЗВУКО- И ВИДЕОЗАПИСИ, 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕВОДА РЕЧИ 


$® 


8.1. Общие сведения 


В настоящей главе приводятся данные по аппаратуре звуко- и 
видеозаписи, а также воспроизведения, которая может быть при- 
менена на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях. 


Общие сведения 327 
‚ ТАБЛИЦА 7.55 
рати «Ритм-69» «Трембита-101» «Электроника» 


- 


60—12 000 20—20 000 20—20 000 20—90 000 
50. 20 25 40 
127/290 В 
160—“_ 140 160 100 
420х215. 160 390%290%170 350%350Ж120 365Х232Х 125 
: 9 | & т 


ТАБЛИЦА 7.26 
п —— 
«Тремби- | «Электрон- | «Электро- «Юпитер- 
та-002» 103» ника-001» | квадро» «Бриг-001» 


- | 


«Одиссей-0)1» 


20—30 000 20—20 000| 30—30 000| 20—20_000| 30—20 000 20—20 000 


20 _ . 40 10* - — [5 30 
30 60 30 +5 ор 50 
1 1 1 = пе-< г 
а - — Е: 1 = 
тока напряжением 127/220 В 
100 2000 - . 80 — 290 150 
395%257Ж122 | 420Ж385Х| 440х310Х 430х%321х| 501хЖ380х| 425х370х 
\- .И55 .Ж158 | Ж124 ХТ: спс 10:6 
67 16 12 9 15 15 


Кроме того, приведена аппаратура перевода речи, применяемая на 
‘различного рода международных совещаниях, форумах ит. д. 
Вся приведенная в настоящей главе аппаратура разделена на 
пять подгрупп: магнитофоны; диктофоны; электрофоны и элек- 
тропроигрыватели; видеомагнитофоны; аппаратура перевода речи. 
Из выпускаемых промышленностью магнитофонов для аппарат- 
ных радиоузлов и узлов распорядительно-поисковой связи могут 
быть использованы студийный магнитофон МЭЗ-62 или специаль- 
ный магнитофон «Тембр-2». Для записи служебных переговоров 
применяются ‘бытовые. магнитофоны. | я | 
В отличие от магнитофонов, . обеспечивающих запись и воспро- 
изведение в большом диапазоне частот как речи, так и музыки и 
имеющих несколько скоростей движения звуконосителя, диктофоны 
позволяют осуществлять запись .и воспроизведение только в разго- 
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ворном спектре частот и имеют одну скорость движения звуконо- 
сителя:. 

Наряду с магнитофонами для воспроизведения записи с грам-. 
пластинок могут применяться электрофоны и электропроигрывате- 
ли, причем электрофоны могут быть использованы для усиления 
звуковых сигналов, подаваемых от внешних источников звука. 

Выпускаемые промышленностью ‘магнитофоны, электрофоны и 
электропроигрыватели по системе записи и воспроизведения под- 
разделяются на монофонические, стереофонические и квадрофони-. 
ческие. 

Видеомагнитофоны, позволяющие осуществлять видеозапись и 
воспроизведение с звуковым сопровождением, могут быть исполь- 
зованы на предприятиях и в учреждениях для визуальной фикса- 
ции производственных процессов, а также в случаях, когда тре- 
буется последующее их воспроизведение для анализа или повто- 
рения. Видеомагнитофоны по виду записи и воспроизведения де- 
лятся на черно-белые и цветные, причем для получения цветного 
изображения эти магнитофоны требуют применения устройства со- 
пряжения с цветным телевизором. 

Аппаратура перевода речи, приведенная в настоящей главе, поз- 
воляет осуществлять синхронный перевод речи на несколько язы- 
ков в случаях, когда проводятся массовые международные меро- 
приятия.. 

Вся приведенная в настоящей главе аппаратура, за исключением 
магнитофонов МЭЗ-62, «Тембр-2с», видеомагнитофона «Кадр», дик- 
тофона «Дон-203» и аппаратуры перевода речи, поступает в роз- 
ничную торговую сеть. Для приобретения магнитофонов МЭЗ-62 и 
«Тембр-2ж» требуется согласие фондодержателя на их поставку. 


8.2. Магнитофоны 
МАГНИТОФОН РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ СТУДИИНЫИ 
| ТИПА. МЭЗ-62 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Магнитофон типа МЭЗ-62 предназначен для работы в специа- 
лизированных аппаратных звукозаписи и радиовещания для высо- 
кокачественной записи и воспроизведения ‚музыкальных и литера- 
турных произведений. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество входов на каждый канал . . . 2 
Количество выходов на каждый канал . . . у. 
Скорость движения звуконосителя для записи и 
воспроизведения, см/с. к Не не 38,1; 19,05; 9,53 
Рабочий диапазон частот, Ш. . . . . . 31,5—16 000 ` 
Уровень канала воспроизведения, дБ: 

в диапазоне 63—10 000 Гц Е ыы р 


в остальной части диапазона . . . . > 4 


`Магнитофоны 399 
Коэффициент нелинейных искажений намагничен- 
ной ленты на частоте 400 Гц, не более, ф, при 
скорости движения ленты, см/с: 
38, и 19,05 вы 52 
9,53 3 
Относительный уровень шумов ‘каналов записи и 
воспроизведения, не менее, дБ, при скорости дви- 
жения ленты, см/с: 
38;Е_.. 60 
19,05 58 
9,53 Рыб 
Вход и выход магнитофона . . . Симметричные 
Входное ЕЕ Неон: не менее, 
Ом . 7500 
Чувствительность на входе магнитофона, ‘не `ху- 
же, В аи ве, 057 
Входной уровень магнитофона, дБ 21 
Сопротивление нагрузки, Ом 10.1 
Выходное напряжение магнитофона при макси- 
мальной нагрузке и максимальном УрОвие запи- 
си, В 56:2 
Коэффициент. неравномерности. скорости `движе- 
ния ленты, не более, %, при скорости ее дви- 
жения, см/с: | 
ЗВ... ма. 0,04 
19,05 0,06 
9,53 0,1 
Время запуска магнитофона по каналам записи и 
воспроизведения, не болеес- зао поосыаеене 
Тип магнитной ленты зетныеб 
Продолжительность непрерывной записи на ленте 
длиной 1000 м, мин, при скорости ее движения, 
см/с: 
О ыы 43,8 
Е. Я 9756 
9,53 „9752 
Время обратной перемотки, не более, МИН 2,5 
Электропитание ‚ . . . ‹„ , ОТ сети переменного тока 


Наиржениеи 220 В-10%$ 


Потребляемая мощность, Вт 
Температура, °С ь 
Относительная влажность, не более, $ 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 
Масса, кг т бАЕ 


Схема магнитофона обеспечивает: 

запись с одной из двух линий; 
воспроизведение на линию; 

стирание ранее произведенной записи на ленте; 


400 
от 15 до 35 
65 


900Ж500Х 1020 
120 


прослушивание на выносном ВОВЕ сигналов на вхо- 


де и выходе магнитофона; 
запись и ОЕ ЕОЩЕНИЕ с переключением 
тах); ‹ Рун 


(при двух аппара- 
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монтаж магнитофильмов. 
Магнитофон выпускается в металлическом _ корпусе на специаль- 
ной подставке и напольном исполнении. 


х 2(/к2) як. — ВЫ. 
ТТ кан. 4. НЫ ` и кан. 


Нй Л Кан. 


Рис. 8.1. Схема соединений 
МЭЗ-62 


ы, в 
Еее 
>. 

Г 
ен > 


МАГНИТОФОНЫ ТИПОВ «ТЕМБР-2» И «ТЕМБР-2с» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Магнитофоны 1 типов «Тембр- -2> и «Тембр-2с» предназначены для 
высококачественной записи и воспроизведения музыки и речи. Маг- 
нитофон «Тембр-2» применяют в аппаратных звукозаписи трансля- 
ционных узлов, диспетчерских пунктов и других технических служ- 
бах на предприятиях и в учреждениях. Магнитофон «Тембр-2с» ис- 
пользуют для оснащения судов морского, речного и промыслового 
флота, а также в системе трансляции и громкоговорящей связи 
типа «Рябина». 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 


Количество каналов . фт Вы 

Скорости движения звуконосителя, см/с 4: 1905; 9:53: 4/76 
Рабочий диапазон’ частот, Гц, при скорости дви- 

жения ленты, см/с: 


19:05: — Я И д’ 40-16000 
о 2-00 
476 . о аи, и 2163—6300 
Выходная Мощность каждого канала, Вт 
Тип магнитной ленты. ^^. Зее. зо. © 
Длина ленты на катушке, м . . . . 350 
Электропитание = Г от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Потребляемая мощность, не более, Вт, при: 
записи и воспроизведении я. 680—100 
перемотке ® . ° ® ® ® в с Г с 180—200 


Магнитофоны "4 2 За 


Схемы магнитофонов ‘обеспечивают: м 

запись и воспроизведение НИЕ двухдорожечных фо- 
‚ нограмм; 

одновременную запись и воспроизведение по одному из кана- 
лов; | 

запись по одному из каналов с одновременным воспроизведе- 
нием записи по другому ‘каналу; 

перепись с ‘канала на канал; 

перепись с магнитофона на магнитофон; -% 

запись от магнитофона, ‘звукоснимателя, радиотрансляционной 
линии, радиовещательного приемника. и телевизора; 

контроль уровня записи на слух; 

контроль уровня записи с помощью стрелочного индикатора; 

прослушивание записи через громкоговорители с возможностью 
регулирования громкости; 

прослушивание записи через головные телефоны; 

стирание записи (раздельное для каждого канала); 

прослушивание записи через внутренние и выносные громкого- 
ворители; 

отключение громкоговорителей; 

ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях ее движе- 
НИЯ; | ры 

дистанционное управление воспроизведением, остановкой и воЗ- 
вратом ленты; . 

переключение входов и раздельное внешнее штепсельное соеди- 
нение для каждого входа; 

временную остановку ленты; 

нахождение нужного места записи на катушке с помощью счет-. 
чика ленты; 

остановку магнитофона при окончании или обрыве ленты; 

‚ очистку ленты от пыли с помощью лентоочистителя; 

раздельную регулировку уровней записи и воспроизведения; 

регулировку. тембра по высоким и низким частотам. 

Комплектация и конструктивные данные магнитофонов приведе- 
ны в табл. 8.1. 


ТАБЛИЦА 8.1 


Количество, шт., для Габариты, мм 
Наименование я Га Масса, 
бору ири- и- кг. 
Е «Тембр-2» |«Тембр-2с»| 15’ | ТУИ" | высота 


ООС ООО СООО ССОО ООО СО ООС СОСО ООО ОТОС ООС ОТОС ООС СОСУДА ООО ТОТО СОУС СООО СООО п 


Магнитофон настольный 1 ты 445 485 225 25,0 
Магнитофон пультовый == Гы 440 445 200 22:0 
Акустическая система — 1 260 128 474 5,0 
Усилитель мощности | а 2 
типа П-70 — 1 220 159 354 6,0 
Пульт дистанционного 5 ей | 
управления ` — 1 150 104 224 + 1:2 


* В комплектацию входит настольный или пультовый магнитофон. ^ 
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`МАГНИТОФОНЫ БЫТОВЫЕ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Бытовые магнитофоны предназначены‘ для записи на звуконо- 
ситель и воспроизведения с него ранее записанной музыки или ре- 
чи и могут быть использованы для этих целей в аппаратных радио- 
трансляционных узлов производственного вещания, распорядитель- 
но-поисковой связи, в системах управления производством и техно- 
логическими процессами, в лингафонных кабинетах учебных заве- 
дений и др. 

Бытовые магнитофоны с дистанционным управлением и скоро- 
стью движения звуконосителя 4,76 см/с и ниже могут быть исполь- 
зованы в качестве диктофонов для оборудования диктофонных цент- 


ров и бюро. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Типы магнитофонов . . . . ‹. Катушечные и кассетные 
Схемы магнитофонов. . . . . Ламповые или транзистор- 
| ные 

Звуконоситель з со. к. с. Магнитная лента 

Системы записи и воспроизведения.  моно- и стереофоническая 

Источники звуковых сигналов для 

записи на магнитофоны . . . Микрофон, магнитофон, зву- 
косниматель, радио- и те- 
левизионный приемники, 


трансляционная Линия 


Выходные акустические устройства 
для воспроизведения магнитофонами встроенные или выносные, 
открытые или закрытые 


акустические системы И 
внешние акустические си- 
стемы 


\В зависимости от схемы магнитофоны обеспечивают: 

монофоническую ‚(для моно-), а также моно- и стереофоничес- 
кую записи (для стерео-) на звуконоситель с любого предусмот- 
ренного схемой источника звуковых сигналов и аналогичное вос- 
произведение их на выходные акустические устройства; 

перезапись с одной дорожки звуконосителя на другую; 

одновременно запись по одной дорожке звуконосителя и воС- 
произведение записи по другой; 

регулировку тембра звучания раздельно по высоким и низким 
частотам; 

акустический контроль уровня записи; 

дистанционное управление; 

блокировку случайного отключения сети; 

подключение в гнезда выхода УНЧ магнитофона другого маг- 
нитофона ‘для записи или усилителя местного радиоузла для транс- 
ляции по местной сети воспроизводимой записи. 

Магнитофоны комплектуются: 

динамическим микрофоном для любительской записи; 


Наименование параметров 


«Снежеть-202», 
«Снежеть-203»: 


«Яуза-212» 


—ы=—ы==——_—ы—ы—ы—_—_——ы—ы—ы—ы—ы—ыы———Щ ——4=:=СССС———— 


Катушечные 


——————к__———э—эЭ——э————дёф3знж—»„»»<_—_—Ээ„А 


«Астра-207» 


«Сатурн-301» 


«Маяк-203» 


ТАБЛИЦА 38.2 


| 
© 
> 
д 
[© 


Количество дорожек 


Скорости движения ленты, 
см/с 
Рабочий диапазон частот, 


Гц, при скорости движе- 
ния ленты, см/С: 


19,05 _ 
9,53 
4,76 
2,38 


Коэффициент неравномер- 
ности скорости движения 
ленты, не более, % 


Выходная мощность, В.А 
Гип магнитной ленты 


Максимальный диаметр ка- 
тушки (номер) или кас- 
сеты 


Длина ленты, м ° 


40—18 000 
63—12 500 
63— 6 300 


—- 


0,2—0 ,55 
о 


А4407-6Б 


№ 18 
525 


63—12 500| 63—12 500 
63— 6300| 63— 6000 


0,3—0,4 
2 
А4407-6Б 


№ 18 
525 


0,3—0,5 
3 
А4407-6Б 


№ 18 
525. 


63—12 500 
63— 6 300 


—- 


0,3—0 , 6. 
1,5 
А4407-6Б 


№ 18 
525 


40—18 000 
63—12 500 
63— 6 300 


0,2—0,5 
7. 
А4402-6 


№ 18 
525 


Кассетные 
А 
ех 
> 
та 
5 5 
т - 
-- о 
Е Е 
>. ЕЯ 
= = 
Ф) |<) 
У У 
7 8 
Е 
2 2 & 
| 
= 
4,76 4 76 а 
2198 8 
[*) 
т 
г 
63— 8000 63—10 000 
80—3 150 — 
0,5—1,5 0,5—1 5 
03 0,8 
А4203-3 А4203-3 
МК-69 МК-60 © 
С 
и = |4) 


Окончание табл. 8,8 


ареала вре ЕДА м фразу р Вор лету фот С иерртуте проеар аетчеену до пы 
А Па саеь-ай ии ОВ За дз АСАН наи а ФЕ 4 


2 8 4 т. у: 7 8 


Продолжительность непре- 


рывной 
произведения без 


‘сти движения ленты, 
см/с: 


19,05 

.9,53 
4,76 
2,38 


Электропитание 


Максимальная потребляе- 
мая мощность, Вт 


Габариты, мм 


Масса, кг 


—Щ——_ оо 
——ы—ыы—ы——»»»—»<<<_—_—___—_—»_—————_—_—_———————————— 


записи или вос- 
смены 
‚катушки, мин, при скоро- 


46 С = р 46 ее ии 
93 93 В 903 93 93 - Е ии 
186 186 186 186 186 30 30 


В. = к сз а 60 — 


От источника постоянного 


От сети переменного тока 
тока напряжением 9-19. В 


напряжением 127/220 В 


65 50 60 45 60 5 |: 


160 х165 | х165 х90 
11,5 о У 9,5 12,0 3,0 3,5 


432х345%165| 415Ж365Х| 414ж350Х [395х341 147| 432Ж325Х| 270х170х80| 315х225 
х | о 


' Для «Снежеть-203» диапазон частот при скорости движения ленты 9,53 см/с равен 63—14 000 Гц, а габариты — 


435Ж335Ж175 мм. 


+ ` 


инэЯ ПозэЯэи и эннэ!эа=иоЯироз ‘азицезоэ Низ и -онАа$ 


Наименование параметров 


«Ростов-102» 


Катушечные 


«Юпитер-202» 


«Илеть-101» 


«Маяк-202» 


ТАБЛИЦА 8.3 


Кассетные 


«Весна-201» 


«Рута-201» 


Количество дорожек 4 4 4 4 2 
Скорости движения ленты, см/с 19,05 19,05 190.5 19,05 4,76. 4,76 
9555 9,53 9,53 9,53 
| 4,76 4,76 4,76 
`Рабочий диапазон’ частот, Гц, при | 
скорости движения ленты, см/с: 
19,05 ыы 40—18 000, 40—16 000 40—18 000 40—18 000 — — 
9,53 40—14 000 40—12 500 40—14 000 63—12 500 — — 
, 4,76 63— 8 000 — 63— 8 000 63— 6300 63—10 000 63—12 500 
Коэффициент неравномерности дви- Но № ы | | 5 = 
жения ленты, не более, % 0,1—0,5 0,2—0,3 0,1—0,5 0,2—0,5 0,3 0,3 а 
Номинальная выходная мощность . о . = 
на один канал, Вт 6 3 7 6 2 3 10 Е 
’Тип магнитной ленты А4403-6 , А4407-6Б А4407-6Б А4402-6 А4203-3 А4203-3 - 
| А4407-6Б : о 
Кд А4408-6Б 8 
Номер катушки или кассеты ” №18 № 18 № 18 № 18 мК-60 МК-60 -- 
Длина ленты в катушке, м 525 525 525 525 — и ыы г 
`Продолжительность непрерывной 
записи или’ воспроизведения без 
смены катушки или кассеты при 
скорости движения ленты, см/с: 
19,05 46 46 46 46 — — 
9,53 93 90 93 93 — -- 
, 4,76 156 —- 186 186 — — 
Электропитание От сети переменного тока От источника постоянного 


напряжением 127/220 В 
‘тока напряжением 


и. 6,8—12 
Максимальная потребляемая мощ- Е 

ность, Вт 150 70 150 | 65 30 35 
Габариты, мм: 

магнитофона . 540 400х215 450х%400х192 540%400Ж215 440%540х180 365Х225Х98 — 

‚ акустической системы 422х272жЖ234 => 
Масса (магнитофон/акустическая 

система), кг 25,0/8,5 15,0/8,5 25,0/8,5 21,5 4,5 8,0. 


4: ее У ЕН Е Ее ь ФАН т диаахь Ч гл „ лье ИРОД ОИ ОАО БР ео 


Ва 50 


ММ . ° $ о ® ® 
аа с не. 
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одной или двумя катушками или кассетами для звуконосителя; 

устройством для дистанционного управления, где это преду- 
сматривается схемой; 

выносной акустической системой, где это предусмотрено схе- 
мой и конструкцией; 

_ комплектом запчастей и принадлежностей; 

паспортом. 

Конструктивно ‘магнитофоны выпускаются в переносном нас- 
тольном или чемоданном исполнении в деревянном корпусе или 
из ударопрочного полистирола. 

Технические и конструктивные данные моно- и стереофоничес- 
ских магнитофонов приведены соответственно в табл. 8.2 и 8.3. 


8.3. Диктофоны 


КАССЕТНЫЙ ДИКТОФОН ТИПА ‹«Дон-203» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Кассетный диктофон типа «Дон-203» является кабинетным уст- 
ройством, предназначенным для записи на магнитную ленту рече- 
вой информации с последующим ее воспроизведением. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Область применения . . . . ‚„ в кабинетах и диктофон- 
ных бюро 

Режимы работы . . . . ‹. $5 «Запись»  «Воспроизведе- 

| ние», «Откат», «Стоп» 

Количесвво дорожек Е та 

Скорость движения ленты, смс. . . . , 4,76 

Рабочий диапазон частот, ГГ. . . . . . 250-3500 

Выходная мощность, Вт . ИЕ те Е 25 

Коэффициент детонации, $ . : -ьр 

Ютносительный уровень помех канала «Запись 

Воспроизведение», не более, дБ . . 32 

Относительный уровень стирания, не хуже, ДБ. 45 

Слоговая разборчивость канала «Запись — Воспро- 

изведение», не менее, ф . о АЛЬ 

Тип применяемой магнитной ея: РЕ" 66, РЕ- 65 

или А4203-3 

Ширина магнитной ленты, мм . . . . . 3,81 

Тип применяемой кассеты и а еаня. Е 

Длительность перемотки кассеты, с. . . . 100 

Электропитание . . . . . о. от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, ь 
Габариты диктофона (ширина, глубина, высота), 
и г." 280250288 
5 
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——„,:,:,—,=—/:,—„—„—/—/А—А—АА—А—А—А—А И иииииыыыИЫААЫАААЫАУЗУУ—ААРЫ—АА—А—А С «—„«’А. 


Схема диктофона обеспечивает: 

подключение внешней акустической системы; 

запись информации от телефонного ответчика; 

нефиксированный откат магнитной ленты; 

управление с ‘микрофонного устройства режимами «Запись», 
«Воспроизведение», «Стоп», «Откат» и ‹ пульта управления маши- 
нистки или ножного пульта режимами «Воспроизведение», «Откат», 
«Стоп»; р" 

исключение потери места расположения записанной инфор- 
мации. 

Диктофон выпускается в корпусе из ударопрочного полистирола. 
и настольном исполнении. 


8.4. Электрофоны и электропроигрыватели 
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОФОНЫ И ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Бытовые электропроигрыватели и электрофоны предназначены 
для электроакустического воспроизведения на собственную акусти- 
ческую систему ‹(электрофоны) или через УНЧ на внешнюю аку- 
стическую систему (электропроигрыватели) обычных и долгоиг- 
рающих грампластинок всех типов и размеров. 


ТАБЛИЦА 8.4 


Стереофонические Монофоничес- 
кий 
Параметры 
«Вега-106» чер Е «Концерт-М» 
ЕЕ Силезии Ета ити ити аиипижиетииетев) 
Скорость вращения диска, : 
об/мин 262/35: 332/:1:—-162/55е331/5; | 1627/5338 
45 45 45 
Полоса воспроизводимых ча- 
стот, Гц 30—16 000 20—2 000 50—10 000 
Выходная мощность, В.А 2х0, 25 Е а 


Чувствительность при работе с 
’ любым УНЧ, электрофоном, 

телевизором, магнитофоном и 

радиоприемником, мВ / 250 — 
Неравномерность амплитудно- 

частотной характеристики, 


дБ 2 = — 
Коэффициент нелинейных иска- 

жений, % 05:7 — — 
Уровень фона, дБ 50—57 60 — 
Входное сопротивление, не бо- 

лее, Ом — — 1000 
Напряжение электропитания, В 127/220 127/220 127/220 
Потребляемая мощность, Вт 30 30 15 
Габариты, мм 410Ж350Х 170|465%385Ж180|350Ж320Х 125 
Масса, кг 1 


ы—д а д_доао—_—о_о—оо_оо___д_ди 
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. Электропроигрыватели и электрофоны могут быть использова- 
ны для оборудования аппаратных радиотрансляционных узлов на 
предприятиях и в учреждениях и лингафонных кабинетов в учеб- 
ных заведениях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Схема". 1... . о. и. о Ламповая или транзистора 
ная 
Звуконоситель 2.7... =. огрампластинка 
Системы воспроизведения . . . моно-, стерео- и квадрофо- 
ническая 


Внешние акустические устройства: 
электропроигрыватели . . . — 
электрофоны. . . . . ‹. открытые или закрытые, 
встроенные или выносные 
акустические системы 
И, р. к ЕЕ В 
| 


ПТ класс 


Параметры | «Концерт- 


«Юность-301» | «Концерт-301»| цый.304» «Концерт- 


201» 
——ы—ы—ы—ыо——о—о—о—»—»—_—_ю—_95—=——_—_—_Юо—«„З———————/ 


Скорость вращения 
диска, об/мин 331/,; 45; 75116 


2/3; 991: 13314 45; — 331/з; 45, 
45;. 78 78 
Полоса воспроизво- _ 

димых частот, Гц 150—10 000 50—10 000 100—10 000 100—10 000 
Выходная мощность, |“ - ых: 5 - - 

В.А 


| 2 1 И Я 
Коэффициент нели- 
нейных искажений, 
_ не "более, % 5 вы. э — 
Звуковое давление, 
не менее, Па | 0,45 .: — 0,6 — 
Уровень фона, не 
более, дБ.‘ 34 — 40 40 
Регулировка тембра, 
дБ, по частотам: Зы 
НИЗКИМ — — 16 — 
высоким 7 —- 14 — 
Электропитание От сети переменного тока 
Максимальная по- 
требляемая от 
сети мощность, 
Вт 50 20 30. 30 
Акустическая систе- |Встроенная Выносная Выносная Выносная 
ма | закрытая закрытая закрытая закрытая 
: (отдельный 
блок. «Эс- 
корт») 
Габариты, мм: 
электрофона 390%285Ж160 |350Ж320Ж125 1350Ж320Х125 350Ж320х 
акустической - х 125 
системы — 350Ж320Х 125 
Масса, кг: , 
электрофона 7,0 } 4,7 4,7. 4,7 
акустической ый 
системы — 4,5 4,5 4,5 


_ 389. 
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° В зависимости. от схемы электропроигрыватели и электрофоны 
обеспечивают: т ОИ Е ча а ЕЕ 5, 
воспроизведение музыки и ‘речи монофонических ‘(для моно-),. 
стереофонических (для стерео- и квадро-) и квадрофонических 
(для квадро-) грампластинок всех типов и размеров: = 
подключение в гнездо выхода электропроигрывателя и электро- 
фона магнитофона или усилителя местного радиоузла для записи 
на магнитофон или трансляции на местную радиотрансляционную 
сеть воспроизводимой грамзаписи; | ай 
подключение внешней акустической системы. 

Конструктивно электропроигрыватели и электрофоны ‘выпуска- 
ются в переносном, настольном или чемоданном исполнении в де- 
ревянных корпусах или отделанных кожзаменителем. | 

Технические и конструктивные данные бытовых электропройгры- 
вателей, моно- и стереофонических электрофонов приведены соот- 
ветственно в табл. 8.4—8.6. Основные данные бытовых стерео- и 
квадрофонических электрофонов приведены в табл. 8.7. 
ТАБЛИЦА 8.5 


: 


П класс 


«Аккорд- «Аккорд- | «Каравелла-| «Каравелла-| «Ноктюрн- 
202» 203» 201» 201А» 201» 
| 


« Рондо-201» 


334/,: 45; 331/:;.:45; | 331/,; -45;-| 331/.; 45: | 331/45; | 331), 45: 
78 | 78 Г м9 де т. 78 


100—1-0 000 | 101—10 000| 100—10 000| 100—10 000| 100—10 000| 100—10 000 


Во в,5 2 2 1,5 1:5 

3 3 5 5 3 3 

0,6 — 0,5 10,5 — — 

40 _ 10 = = — — 
| 
| 
16 | — — — — — 
4 — 8 8 = = 
напряжением 127/220 В =1!0% 

30 30 ‚- 45 30: 30 30 
Закрытая Закрытая Встроенная |Закрытая Закрытая Встроенная 
выносная выносная выносная закрытая 
395Ж325хХ | 395ж325х | 536х284х |547х297х |420х300х | 410Ж320х 

Хх 50. х150 ж151 133 ж180 Ж185 
365Ж270Х | у 

ха 

| 12:0 10,0 10,0 8 -5 8,5 - 


ре 


— 
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ТАБЛИЦА 8.6 


Параметры «Аккорд-001» «Вега-001» «Аккорд» 
1 2 3 4 


Скорость вращения диска, 


об/мин 331/:; 45; 78 |331/,: 45; 78 |331/;; 45; 78 
Полоса воспроизводимых ча- 

стот, Гц 60—15 000 63—12 000 80—12 000 
Номинальная выходная мощ- 

ность каждого канала, В.А 6 6 3 
Максимальная выходная мощ- 

ность каждого канала, В.А 10 10 6 
Неравномерность частотной ха- 

рактеристики, не более, дБ 1-4 14 14 


Коэффициент нелинейных ис- 
кажений, не более, %, при 
выходной мощности: 


номинальной 2 2 2 
максимальной 10 10 10 
Чувствительность тракта уси- 
ления для подключения: | у 
магнитофона, мВ 250 250 200 
трансляционной линии, В 15 30 12 


Среднее звуковое давление, не 

менее, Па 1 0,6 ро 
Уровень фона по электрическо- 

му напряжению усилительно- 


го тракта, дБ —60 —54 —46—52 
Регулировка тембра, дБ, по ча- 
стотам: 
НИЗКИМ —6-——12 —5—= 16—23 
высоким —-4——10 —-10-—=—14 14=27 


Предел регулировки стереоба. 

ланса тракта усиления в 

каждом канале, не менее, дБ 8 8 8 
Рассогласование стереофониче- 

ских каналов усиления, не 


более, дБ >. 2 1—2 
Переходное затухание между 

стереофоническими каналами, 

не менее, дБ, на частотах: 
200 Гц 35 20 38—43 
1000 Гц 40 э9 35—40 
5 000 Гц 35 30 34—38 
10 000 Гц 30 25 


Расстояние между звуковыми 

колонками для лучшего вос- 

приятия стереоэффекта, м 2 ыы 2 
Входное сопротивление для 

подключения, Ом: 


магнитофона 130 130 130 
трансляционной линии 10 330 330 


Выходное напряжение, В, на 
гнездах для подключения 
магнитофона 130 130 130 

Выходное сопротивление, кОм, 
на гнездах для подключения 
магнитофона 10 


=— 
,— 
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Окончание табл. 8.6 


1 2 3 4 

ЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖпЖпЖпЖЖппЖпЖпЖпЖяЖпяпЖпЖпЖппяпяяяпЖпяппяяпяяяпяЖпяпяпяпяпяпяЖяЖпЖпяпяЖпЖпЖЖпЖпЖппЖпЖЖЖпЖпЖЖЖЖпЖпЖпЖЖЖЖЖаЖпЖЖЖЖиппииииииииитишишииишшшшшши 

Электропитание, В | От сети переменного тока нап яжением 
А Ар 127/220 27; 2:20 
220 и 240 

Максимальная потребляемая от 

сети мощность, Вт 80 60 . 40 
. Акустическая система Две закрытые колонки Две открытые` 
10МАС-1М колонки 


Габариты, мм: 
усилительно-коммутацион- 


ного блока 465%380хХ2101460Ж310хХ 1831392 315хХ 158: 

одной звуковой колонки 422Ж272х234|430х270х255|363хХ 270х152 
Масса, кг: 

усилительно-коммутацион- 

ного блока 16,5 12.0 5 

одной звуковой колонки 10,0 10,0 5,5 


8.5. Видеомагнитофоны 


ВИДЕОМАГНИТОФОН СТУДИЙНЫЙ ТИПА «КАДР» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Видеомагнитофон типа «Кадр» предназначен для записи и вос- 
произведения в стационарных условиях сигналов цветного или: 
черно-белого изображения и звукового сопровождения. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Номинальная скорость движения магнитной лен- 


ты, см/с А ОА 
Ширина магнитной ленты, мм . . . о 20,8 

Длина магнитной ленты, м ое ера 0900 

Время непрерывной записи или воспроизведения, 

Время перемотки ленты, мин. ... . 7 
Электропитание от сети переменного тока 


напряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


ЕВтТ - : ое ВЕЕТ. Е ся И 1,8 
немпература о о к С --5 до +35: 
Относительная влажность, Ч. Е 7410880 
Вабариты о в о 148 Х775х 1686; 
Са И а НЫЕ 
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«Вега-002 «Вега-104 | «Феникс-001 


Параметры стерео» стерео» стерео» 


Скорость вращения диска, 

об/мин ОЗ Ли бы 331/3; 45 331/.; 45 
Номинальная выходная мощ- 

ность каждого канала усиле- 


ния, В.А 6 15 15 
Коэффициент нелинейных иска- 

жений, не более, % — -е40.: 7 #55 
Полоса воспроизводимых ча- 

стот, Гц 40—18 000 30—20 000 40—18 000 
Электропитание 


От сети переменного -тока 
„Максимальная потребляемая 
от сети мощность, Вт 80 100 150 
Габариты, мм: = 3 р. > ыы 
усилительно-коммутацион- | 
ного блока 490Ж360хХ2701592ж360х2001630Ж420х210 


УНЧ 

одной звуковой колонки 

акустической системы _ |422х272х231400х240х170|1680Ж350х230 
Масса, кг: 

усилительно-коммутацион- 

ного блока #8. 5 УГ, 0 50,0 

УНЧ — — — 

одной звуковой колонки Е - 

акустической системы‘ 10,0 250 25,0 


Схема видеомагнитофона обеспечивает: 

запись и воспроизведение при скорости движения магнитной 
ленты 19,05 см/с; 

электронный монтаж видеопрограммы; 

компенсацию помех от выпадений сигналов; 

автоматическую синхронизацию двух видеомагнитофонов при 
перезаписи программы ‘для резервирования. 

Комплектация видеомагнитофона приведена в табл. 8.8. 


ТАБЛИЦА 8.8 


| Количество, 


< Наименование оборудования ‘ Тип шт 


ИИ 
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 


Блок вращающихся головок БВГ-301 3 

Комплект укладки — 

Блоки: 
электронного монтажа Д-01 
компенсации выпадений сигнала М-1 
фиксирования замещающего сигнала М-1 
счетчика импульсов | С-0 
разностной - частоты С-0 
синфазной работы С-0 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 


— —ы Ш -—- —Й 


‚Блок вращающихся головок ь ‚БВГ-303 3 


Видеомагнитофоны 343 


ТАБЛИЦА 8.7 


«Электроника» 
о = ть. 
«Феникс-(С02 «Аллегро- «Мелодия- «Аккорд- 
квадро» Б1.-01 51-02 002 стерео» | 103 стерео»! 201 стерео» 


331/3; 45 331/3; 45 331/3; 45 331/;; 45 331/3; 45 331/з; 45; 
АЖ 


15 60 60 50% 6 5 
057 1,0 1,0 0,3 — рее 


40—20 000. | 20—20 000 40—18 000 | 32—18 000 | 63—10 000 | 100—10.000 
напряжением 127/220 В 


120 250 В а | = 40 
3% 465Ж385х | 620хЖ405х 572Ж330х 168. 395Ж320х 
х180 х200 х160 
= 495Ж325Х р == 
х131 
= 600%х400х | 680х430х — — 365х270Х 
х200 Х220 х160 
44,0 20,0 30,0 к 
УС 5-0 Ех $ | 21,0 14,0 
г 30,0 40,0 к 


мЭ—ж 


БЫТОВЫЕ ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Бытовые видеомагнитофоны предназначены для записи на маг- 
нитную ленту и последующего воспроизведения записанного на 
пленку изображения совместно со звуковым сопровождением. Они 
могут быть использованы на предприятиях и в учреждениях для 
фиксирования определенных моментов или технологических про- 
цессов в целом, требующих для их совершенствования последую- 
щего анализа. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические данные бытовых видеомагнитофонов с черно-белым 
воспроизведением видеозаписи на экране приведены в табл. 8.9. 

Схемы видеомагнитофонов обеспечивают: 

запись и воспроизведение широкой полосы сигнала; 

изображение стоп-кадра; 

запись только звукового сопровождения с сохранением видео- 
программы; РЕ ЧЕ ке 

автоматическую регулировку сигнала; 

взаимозаменяемость видеозаписи; 

контроль записи звукового сопровождения на телефон: 


РЕ ЗИ. ЗНАНИЕ ИЗУЧЕНА 


344 Звуно- и видеозапись, воспроизведение и перевод речи 


ТАБЛИЦА 8.9 


«Электроника- |«Электроника- 


Параметры 202» 1-08» 
"Система записи Наклонно- 
строчная — 
Количество вращающихся головок - 2 | — 
Источник видеосигнала Видеокамера телевизора 
Тип используемой ленты Хромосидная 
Ширина ленты, мм ай — 
„Скорость движения ленты, см/с < 15,88 8,1 
Диаметр, мм: 
катушки 150 150 
барабана 115,8 — 
Относительная скорость движения видеого- 
ловка/лента, м/с | 9..2 — 


Время непрерывной записи и воспроизведения 
на ленту толщиной, мкм, мин: 
17 


— 150 
27,5 45 — 
Разрешающая способность, линий 250 250 
Рабочая частота видеосигнала, МГц 2,5 2,5 
Рабочий диапазон частот звукового сопро- 
вождения, Гц 100—100 000 60—10 000 
‘Отношение видеосигнал/помеха, не хуже, дБ 40 40 
Напряжение видеовхода и выхода при со- 
противлении 75 Ом, В 1 1 
Электропитание От сети переменного тока 


напряжением 220 В 
„Максимальная потребляемая от сети мощ- 


ность, Вт 75 75 
Габариты, мм 410Ж381Х 1951410. 282х135 
„Масса, кг 15 12 


8.6. Аппаратура перевода речей 


КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ПЕРЕВОДА РЕЧЕЙ 
ТИПА «СИНХРОТОН» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Комплекс аппаратуры перевода речей типа «Синхротон» пред- 
назначен для синхронного перевода выступлений ораторов с пере- 
дачей этих выступлений в эфир. Кроме того, комплекс может быть 
использован на международных конференциях, совещаниях и засе- 
даниях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество переводимых языков. . . . . . 8 
Количество каналов связи с И. 
„Диапазон частот передатчика, кГц. . . . . 1650—2000 
„Диапазон передаваемых частот, Гц‘. . . . . 3000—4000 


Выходная. мощность передатчика, В.А . . . . 0,5 


Аппаратура перевода речей 345 


Тип передающей антенны . . . горизонтальный симметрич- 
ный вибратор, проклады- 
ваемый в зоне обслужива- 


НИЯ 

Площадь, обслуживаемая одним передатчиком, м . 1500 
Чувствительность приемника по полю, мВм . . 95 
Выходная мощность приемника, В.А .. ‹, 0,7 
Количество фиксированных частот приемника: 

«СИНХрОТОН: Г Ее 

«СИнхротОН: В ее И = 8 
Диапазон частот приемника, кГц: 

чсинхротон- о п 0000 | 

«Синхротон-8». . . . ‚ .  з- 1650-2000 
Электропитание: 


передатчика . . . .„ ‹. , ОТ сети переменного тока 
напряжением 220 В 
приемника . . . ‹. у $, ОТ источника постоянного: 
тока напряжением 1,5 В, в 
качестве которого исполь- 
зуется один элемент типа 
326 или «Кристалл» 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

радиосвязь между многоканальным радиопередающим устрой- 
ством и персональными радиоприемниками, работающими на од- 
ной или восьми фиксированных частотах; 

прямой и двойной перевод оригинальной речи; 

проведение дискуссии между оратором и слушателями; 

работу от кинопроектора, приемника и радиомикрофона. 

Комплектация и конструктивные данные комплекса приведены 


в табл. 8.10. Аппаратура выпускается в настольном, а приемни- 
ки — чемоданном исполнении. 


ТАБЛИЦА 3.10 
———_—__иыии— 


Габариты, мм 


—ы=—=ы=——==ыыыы 
Наименование Масса, 
оборудования Количество, шт.  |Шири- |Глуби- кг 
на на Высота 


р НЕО. ОИ 


Передатчик Е Один комплект — —_- — — 
Модуль линейно-усили-) | По количеству пере- 

тельного устройства вводимых языков, — 
Пульт переводчика но не более 8 — 


Пульт звукооператора Один на комплект — 
Радиоприемники: 
- «Синхротон-1с» В зависимости от 5Э 23 96 0-12 
«Синхротон-8» количества участ- 49. 25 127 0,23 
НИКОВ 


——«„„_—азПзПзПзПззПы——_з—з—зПзПзПзПзПзП|ПП_—_—_—_—ыыыыыыыыыыыыыыыыыыы——АЭА,АЛ —. 


ЗЕНОН 


велосати: 
>: 


вах 
Г. 144 


скаизеы: 


т 


лк 
У МРЧ 
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АППАРАТУРА ПЕРЕВОДА РЕЧЕЙ ТИПА П-15 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура’ перевода речей типа []-15 предназначена для пере- 
вода речей ораторов и передачи этих речей по проводным кана- 
лам связи. Кроме того, она может быть использована на между- 
народных совещаниях, заседаниях и т. д. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Порядок применения. . . . . в комплекте с аппаратурой 


звукоусиления 
Количество подключаемых каналов че ОИ. 
Диапазон передаваемых частот, ГЦ . °. .’ 8300—6000 
Номинальная чувствительность на частоте 1000 Гц 

при напряжении на выходе 17 В, мВ . . 0,2 
Динамический диапазон канала, дБ, при. номиналь- 

ной чувствительности 02 мВ. . . 20 
лекпропитание я о. от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 


Схема аппаратуры обеспечивает: 

прямой, двойной и тройной виды переводов с любого языка: 

включение; выключение и контроль необходимого вида перево- 
да и каналов; 


ТАБЛИЦА 3.11 


-_ Наименование | Количество, | Масса, Ис 
оборудования шт. | КГ Олени 
ЯЗ ЗВ ЖЖ Иан иининнининижнииижненанинаниниие, 
Статив усилителей типа СУ ее 191,0 | Напольное: - 
Устройства абонентекие типов: 
- АУС | Бы 2,1 Для ‘монтажа в 
Ри Зы В ой ‚ столе 
ВУЮБа ра не более 800* 1,3 58 т: 
ы Цля монтажа в под- 
АУКВ-8 0 ы локотнике кресла 
Блок усилителя каналов типа 
У не более 30** 25 Для установки на 
Коробка -распределительная ° = стативе 
групповая типа КРТ не более 6** 23; Настенное 
Щит вводный: пульта: перевод: к. 
`’ чика типа ЩВПП не ‚более. 15**.]:; 5, Настенное._ 
Пульт главного диспетчера ти- ее 
па ПГД 1 13, Настольное 
‚Пульт переводчика типа ПП не. более 15** | 1.0, То же ню. 


0 
5 
0 
0 
Табло типа ТВСП для вызова 
р Настольное 
0 
5 
2 


старшего переводчика 1 ГА. 

Комплект запасных частей 1 10, Ее 

Комплект инструмента м | 6, ие. 

Кросс .П- 15 типа -К | 1 198, Напольное -. ее 
Ве | : — 0, Для установки на: 


стативе при непол-' 
р ной комплектации 


* Тип и количество определяются заказом. 
м ``Количество ‘определяется заказом. 


| | Аппаратура перевода речей ЗАТ 


возможность прослушивания любого из 8 или, 15. каналов, (в 
зависимости от типа абонентского устройства); | 

прослушивание переводимых программ и усиление. речи пере 
водчика; мс Ах 

вызов. переводчика. смены или старшего переводчика. 

Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведены 
в табл. 8.11. | | 


Глава 9 


ОКОНЕЧНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА 


мы | - - | > 


9.1. Общие сведения 


В настоящую главу включены аппаратура и устройства, пред- 
назначенные для преобразования звуковых сигналов в электриче- 
ские и наоборот. К этим устройствам относятся микрофоны, выход- 
ные акустические устройства и усилительная аппаратура, сопут- 
ствующая им и потому не включенная в гл. 7 настоящего Спра- 
вочника. Все эти устройства используются в комплексе с аппара- 
турой звукоусиления, звукозаписи и звуковоспроизведения. 

Аппаратура и устройства, приведенные в настоящей главе, под- 
разделяются на три подгруппы: микрофоны; громкоговорители и 
звуковые колонки; акустические системы. 

Микрофоны используются во многих областях техники, но наи- 
большее распространение они получили в местном радиовещании, 
осуществляемом на предприятиях из местных студий и зрелищных 
учреждений, в системах звукоусиления и аппаратуре магнитной 
записи как бытовых, так и служебных переговоров. Микрофоны 
предназначены для преобразования звуковых сигналов в электри- 
ческие как в монофонических, так и стереофонических системах. 

По способу преобразования звуковых сигналов микрофоны под- 
разделяются на конденсаторные, ленточные и динамические. Наи- 
большее распространение получили конденсаторные и динамичес- 
кие микрофоны. Конденсаторные микрофоны по роду поляризации 
подразделяются на два вида: с поляризацией напряжения от внеш- 
него источника (МК-13М) и с поляризацией, создаваемой электре- 
том, которым является один из электродов капсюля (МКЭ-2 и 
МКЭ-3). | 

По области применения микрофоны подразделяются на профес- 
сиональные и любительские. Профессиональные микрофоны, к ко- 
торым относятся в основном ленточные и конденсаторные, обла- 
дающие высокими качественными показателями, предназначены для 
использования при записи передачи. речи и музыки из радио-, теле- 
и киностудий, театров и концертных залов. Любительские микро- 


| 
^ 
| 
| 
| 
| 


348 Оконечные радиотехнические устройства 


фоны, к которым в основном относятся динамические микрофоны, 
предназначены для передачи речи из студий местного вещания и 
записи речи и музыки и поставляются в комплекте с бытовой ап- 
паратурой магнитной записи. 

Приведенные в настоящей главе выходные акустические устрой- 
ства, к которым относятся громкоговорители и звуковые колонки, 
нашли широкое распространение при организации радиотрансля- 
ционных сетей или распорядительно-поисковой связи. 

Все громкоговорители подразделяются на: 

комнатные одно- и трехпрограммные, предназначенные для 03- 
вучивания бытовых и служебных помещений административных и 
производственных зданий; 

рупорные, предназначенные для озвучивания открытых прост 
ранств, закрытых помещений производственных объектов и для 
шахтной связи, содержащих в воздухе пыль, ферромагнитные час- 
тицы и взрывоопасные примеси. Эти громкоговорители обеспечи- 
вают звукоизлучение с постоянной или переменной характеристи- 
кой направленности; 

радиальные, предназначенные для равномерного озвучивания от- 
крытых пространств и больших закрытых производственных объек- 
тов; 

звуковые колонки (15КЗ-1, `15КЗ-2 и 15КЗ-4), предназначенные 
для озвучивания закрытых помещений и открытых пространств, 
где требуются более высокие качественные показатели звучания и 
лучшая слоговая разборчивость. 

Акустические системы в основном предназначены для работы 
совместно с бытовой радиоаппаратурой, однако, как и усилители 
низкой частоты, они могут быть использованы для озвучивания 
закрытых помещений, где требуется высококачественное воспроиз- 
ведение звуковых сигналов (клубы, кинозалы, театры и т. д.). 
Акустические системы рассчитаны на воспроизведение моно- и сте- 
реофонических передач. | 

Микрофоны, предназначенные Для любительской записи, а так- 


же приемник ГИТВ-3 требуют согласия фондодержателя на их по- 


ставку. 


9.2. Микрофоны | 


КОНДЕНСАТОРНЫЕ И ЛЕНТОЧНЫЕ МИКРОФОНЫ 


Назначение и технические данные конденсаторных и ленточных 
микрофонов приведены в табл. 9.1. 


ДИНАМИЧЕСКИЕ МИКРОФОНЫ 


_ Характеристика и назначение динамических микрофонов ` приве- 
дены‘в табл. 9.2, а технические данные — в табл. 9.3. и 


Параметры 


Характеристика 
Назначение 


Номинальный диапазон ча- 
стот, Гц 

Неравномерность частотной 
карактеристики, не более, 
дБ 

Чувствительности на часто- 
те 1000 Гц при активной 
нагрузке 250 Ом, не ме- 
нее, мВ/Га 

Средняя разность уровней 
чувствительности «фронт— 
тыл», дБ р 

Уровень собственного шума 
относительно чувствитель- 
ности, не более, дБ 

Выходное сопротивление, 
Ом 

Напряжение поляризации, 
В 


Электропитание, В 
Частота, Гц 
Потребляемая мощность, Вт 
Температура, °С 
Относительная влажность, 

не более, % 
Габариты, мм: 

микрофона 


блока питания 
Масса, кг: 

микрофона 

блока питания 


Конденсаторные 
МКЭ-2 МКЭ-3 


Односторонне- 
направленный 


Ненаправленный 


Электретный 
Для студий, кон- |Для встраива- 
цертных залов ния в кассет- 


и театров ные магнито- 
фоны 
50—15 000 50—15 000 
15 10 
1,5 3,5 
1,5 15 
—66 —66 


|| 
| 


от +15 до +35 


от --15 до --35 


80 80 
221х150 ©21х50 
0,14 0,02 


ТАБЛИЦА 9.1 


Ленточные 
МК-13М МЛ-19 | МЛ- 51 
С тремя харак- Односторонненаправленный 
теристиками 
направленно- 
сти 


Для звукоусиления музыки и речи в: 
концертных студиях, концертных залах 


и театрах 
50—15 000 20—15 000 40—16 000 

8 14 | 10 

= 

х 

х 

6,5 2 о Е 

р 8. 

о 

т 

10:12 15 с г 
—48 м в 
160=з 250+50 Е 
30 Но я 
220 — ни 
50 — — 

8—10 — 58 
от 15 до--35 от —40 до -|-40 от —40 до --40 
90 80. 80 
46х114Ж22 136 134Ж170 с под- (052х180 
ставкой; 
45Ж134Ж40 без под- 

ставки [9%] 

220Ж148Ж88 — — ис 
0,2 05.2 0,6 


Ир: Ни } ры 


РЕ Ата КРИ ТЕСТЕ 9 ОАО Е 9 ЛОКИ СТЬ 
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ТАБЛИЦА 9.2 
О Е 


Назначение. 


ин. МЕ Характеристика 


МД-52А Односторонненаправленный, Для передачи и записи музы-:. 
катушечный ки и речи в театрах, Кон- 
. | ЗЕ | цертных залах, радио- и те- 
р Е и лестудиях ие 
мМД-52Б б Для записи, передачи и зву- 
Односторонненаправленный коусиления музыки и речи 
мМД-52-БСН 
мд-63, Ненаправленный, перенос- Для звукоусиления, звукозапи-, 
мд-63Р ный си и репортажа 
мд-64М Односторонненаправленный Для звукозаписи и звукоуси-‘ 
с кнопкой дистанционного ления 
у включения магнитофона 
мД-66 ОДНоВтороННЕна Иа влеиные, | Пля звукозаписи, репортажа! 
миниатюрный из помещений малого объе-. 
мд-66А С переменной направлен- | ма, местного радиовещания, : 
ат ностью == — диспетчерской. и. командной: 
связи 
МД-71 — Для акустических измерений. 
мд-200 Односторонненаправленный Цля любительской звукозаписи 
и звукоусиления 
МД-200А Односторонненаправленный Для любительской звукозаписи 
в комплекте с магнитофона-. 
ми 
мдД-201 Ненаправленный, низкоом- То же, с бытовыми катушеч- 
ный с асимметричным ными магнитофонами 
зы р АвыходДОмМ У: и] ее 
МДК-1А — `| Для работы с аппаратурой! 
ь связи 
МДМ-2 — Для работы с аппаратурой ра- 
диосвязи : 
мдДС-200 Система двух односторон- Для работы в комплекте со 
ненаправленных микрофо- стереофоническими магнито- 
нов, объединенных в од- фонами 
ну конструкцию с рас- 
стоянием между акусти- 
ческими центрами 200 мм 
МРУ-60 Речевой, ‘угольный’ } 
мэм-60 Электромагнитный | Для работы с аппаратурой ра-. 
ДэмМШ-1А Дифференциальный элек- | диосвязи у , 


тромагнитный 


: 


ТАБЛИЦА 9.3 


МД-66, 


МД-63, 
МД-66А 


мд.6зр | МД-64м 


Технические данные 


`МД-52А | МД-525 |МД-52-БСН 


м 


Номинальный диапазон частот, Гц 50—15 000|50—15 000|150—15 000|160—15 000| 200—12 000 100—10 000 
Неравномерность частотной характеристики, не м 
‘более, дБ 8—12 12 12 20 ТО 20 
Чувствительность на частоте 1000 Гц при ак- 

тивной нагрузке 250 Ом, не менее, мВЛТа ор 152 же фе 1,0 2,0 
Средняя разность уровней чувствительности 
’ «фронт--тыл», дБ 12 12 12 — 12 12 
Выходное сопротивление, Ом 100=20 100 +20 100=20 250+50 — 250-50 
Температура, °С от —40 от —40 от —40 от —40 от —40 от —40 
и до --50 | до --40 до -|-40 до -50 до --50 ‚ до 50 
Относительная влажность, не более, % 90 80 80 90 90 90 
Габариты, ‘мм: 

с подставкой 74Х140хХ120]74х 140 114 — — 60105.10 [4 

‚ без подставки 232х121 | ©32х114 | ©32Ж114| ©у32ж6з | ©533х121 @37х9? 
Масса, кг’. 

‹ ° с подставкой 0.17 о — < к ен. 

3. 0,2 02 0.2 0,13 ое 


} '’ без подставки 


чнофоании| 


Продолжение табл. 9.3 


Технические данные МД-71 МД-200 МД-200А МД-201 ‚ МДК-А 
Номинальный диапазон частот, Гц 50—15 000 100—10 000 100—10 000 100—10 000 70—7300 
Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ 8 8—12 12 8—12 с 
Чувствительность на частоте 1000 Гц при ак- 
тивной нагрузке 250 Ом, не менее, мВ/Па 1,5 1,5 1,5 1,5 о 
Средняя разность уровней чувствительности 
«фронт—тыл», дБ — 12 12 — "- 
Выходное сопротивление, Ом | 300 +50 250+50 30 000 250 +50 80—120 
Температура, °С от —20 от —20 от —20 от —40 от —40 
до --30 до --30 до --30 до --40 до --40 
Относительная влажность, не более, $ 80 80 80 80 80 


Габариты, мм: 


с подставкой — 70х100х115 |70Ж100Х115 — — 

без подставки (233116 (235%115 (0)35Ж115 55Ж41Ж32 (752х35 
Масса, кг: 

с подставкой 0,15 0,15 — т Е 

без подставки | — и... 02 0, РЭ 0,03 


698 


еа12ио412А эинзэнинхэлои\еЯ эчнкэноно 


(4 


7 


Окончание табл. 9.3 


Технические данные МДМ-2 МДС-200 МРУ-60 МЭМ-60 ДЭМШ-1А 

Номинальный диапазон частот, Гц 70—7300 100—10 000 300—3400 250—3000 3000—3000 

Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ — 12 и Вы гой 

Чувствительность на частоте 1000 Гц при ак- , 

тивной нагрузке 250 Ом, не менее, мВ/ЛТа 0,8—1,4 15. 60 1,5—2 0,4 
Средняя разность уровней чувствительности | 
«фронт—тыл», дБ — 12 = 300. э- 
Выходное сопротивление, Ом 300=+50 270=40 180+30 300 ыы 
Температура, °С от —40 от —40 | } 
до --40 до --40 — — зе 
Относительная влажвость, не более, % 80 80 — = ре 


Габариты, мм: 
с подставкой = 2,0х%205Ж140| 66х112ж60 — 23х30х11 


без подставки | в (25х27 из = (60х70 г: 
Масса, кг: я 
с подставкой 0,4 == 0,35 0,4 0,14 


без подставки — — а 


янофоании - 


$98 
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9.3. Громкоговорители и звуковые колонки _ 


ГРУППОВОЙ ПРИЕМНИК ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ 


ТИПА ГПТВ-3 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Групповой приемник трехпрограммного вещания типа ГПТВ-3 
предназначен для приема двух дополнительных программ, переда- 


.ваемых Шо линиям радиотрансляционной сети. 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Область применения 


для использования в гости- 


ницах, домах отдыха, обще- 


ЖИТИЯях, 


многоквартирных 


домах и других зданиях с 
количеством радиоточек по- 
рядка 100—150 


Несущие частоты, кГц: 
1-го канала 
2-го канала о 
Модуляция. . : 
Номинальное выходное ‘напряжение низкой час- 
тоты каждого канала, В 


Номинальная выходная мощность каждого кана- 
ла на частоте модуляции 1000 Гц и глубине мо- 
дуляции 70% в работе на НВНУЬ р 
36 Ом, не менее, Вт 
Диапазон воспроизводимых. частот, Гц : 
Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ, на частотах: 

100. Ка = 

6000 Гц 
Коэффициент нелинейных искажений, 
ф, на частотах: 

100—200 Гц 

200—1000 Гц 
Электропитание 


не более, 


78 
120 
амплитудная 


30 с возмож- 
ностью пере- 
ключения на 15 


25 
100—6000_ 


6 
3,6 


от сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 


Потребляемая мощность, не более, Вт, в режи- 
‚ мах: 
° покоя 

работы . 
Температура, °С. 
Относительная влажность, не более, $ 
Габариты (ширина, глубина, высота), ММ. 
Масса, кг О С Е Бар 


35 

180 

от —5 до 40 
85 

428х296 Ж363 
26 


Приемник изготавливается В настольном исполнении. 
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ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТРЕХПРОГРАММНОГО 
ВЕЩАНИЯ ТИПА «МАЯК,» 
НАЗНАЧЕНИЕ 
мо ромкоговоритель абонентский трехпрограммного вещания типа 
«Маяк» предназначен для прослушивания трех программ, переда- 
ваемых по уплотненной радиотрансляционной сети. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Номинальное напряжение В. . . . . =. 19и 30 
Номинальная мощность, В.А: 
1-го канала о Ра. ОБ 
2.3И Эго каналове лено де 0,15 
Рабочий диапазон частот, Ги . . ._. К0—6300 
Среднее звуковое давление, Па: 
1-го канала с рьсье ВЫ мовы перо бан АО 
ии Э-воканаловы ит а 0,2 
Неравномерность частотной характеристики, не 
более, дБ: 
1-го канала Е о . 
ИОВА Вью |. 
Коэффициент нелинейных искажений, не более, 
0/. 
0. 
1-го канала О и еды } 
аи оосканаловы а | 
Полное омическое сопротивление, Ом: 
1-го канала пе ео Ме ны 3000 Е 
аи Э- Во каналов в тома в . 4500 
Электропитание . От сети переменного, тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
Вт : 


: 22 4 
Температура, °С о ео пра. о ОТ ДО О 
Относительная Влажность," о ие. до 80 ях 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм ‹. . 330Ж114ж200 
Масса, к. р О И рено 


) 


Схема приемника обеспечивает возм 
полнительного громкоговорителя с соп 
тушки не менее 25, Ом или 
передач. 


Приемник выпускается в деревянном корпусе и настольно-нас- 
тенном исполнении. 


ожность подключения до- 
ротивлением звуковой ка- 
магнитофона для записи передаваемых 


ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ АБОНЕНТСКИЕ ОДНОПРОГРАММНЫЕ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Однопрограммные абонентские громкоговорители П и 1 клас- 
сов предназначены для ‚прослушивания в закрытых помещениях 
передач, ведущихся по местной и городской 'радиотрансляционной 
сетям. _ 


12% 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Ш класс | П класс 


Номинальное напряжение В. . . . . 30 или 15 
Номинальная мощность, Вт пе еб 025 
Рабочий диапазон частот, ГГ. . . . . 150—5000100—6300 
Среднее звуковое давление, Паа . . . . 0,25 0,25 
Неравномерность частотной характеристики, 
Е 515 15 
Полное электрическое сопротивление Ом. . 3000 6000 
Коэффициент нелинейных искажений на часто- | 

ежго00: Енг не более т “8 й 


ТАБЛИЦА 9.4 
Ыьмж 


Параметры «Алатау» «Сюрприз» «Донбасс» 
—ж—ж—ж—ж——ы———_————_——аыыА————————...`. . 
Габариты, мм 200х198Х75 259%155Ж81 260Х 150Х74 
Масса, кг 0,9 |, 0,9 


ни 


Продолжение табл. 9.4 
мю— а ЦрОболжение таол. 9.4 


Параметры «Искра» «Обь» «Обь-2» 


я ЖЖ ЖЯЯЯАЖАЕЯЕЖЛЖЯЯяЯЖяЯяЖяЖ яя ЖЖ ии 


Габариты, мм 250%142Х 69 .241Ж144х88 192х 192Х 65 
Масса, кг го ОЭ 029 


— 
Продолжение табл. 9.4. 
м— а рболжение таол. 5. 


Параметры «Черемшина» «Невский» «Сож» 


ООО О-В 


Габариты, мм 250Ж166х78 238Ж157х 100 26517 
Масса, кг 1.5 № 


ы 


Продолжение табл. 9.4 
мБррЖЩ Ч роболжение тадл. 9.4 


Параметры «Тайга- 4» «Ритм» «Тембр» 


Э—ьымчББ ид 


Габариты, мм 256х%155х77 202Ж194х 60 238х157х100 
- Масса, кг 1,0 © 1,0 


ЕО ООН 
- Окончание табл. 9.4 
а а ЕЕ ко рты аИЕ: тете" рт ЧаЕТ ИБН Еле 


Параметры «Эфир» «Рубин» «Лотос» 
т ЖИЛЖСЖпЖЖЖппЖпппппЖпЖпЖпЖппЖпЖппЖЖЖпяЖЖпЖппЖяпЖпЖЖЖяЖЛяЖпЖяпяпЖпяЖяпЖпЖпяпЖпяяпяяпяпЖпяпяпЖяпяппяЖпяпяЖЖпЖпапЖпЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Житие 
Габариты, мм 265хХ 171Ж85 240х%146х78 305х223х104 
Масса, кг о, №» 


, 
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ЖЖ НЕ АНДЕНИ 


Типы громкоговорителей и их конструктивные данные приведе- 
ны в Табл. 9.4. Громкоговорители. выпускаются в пластмассовых 
корпусах и настенно-настольном исполнении. 


ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ РУПОРНЫЕ И`РАДИАЛЬНЫЕ 


Рупорные громкоговорители предназначены для установки и 
крепления к столбам или стенам, а радиальные — для установки 
на стойках или подвески к потолку. ' 

Назначение и технические данные рупорных и радиальных 
громкоговорителей приведены в табл. 9.5 и 9.6. Все громкоговори“ 
тели выпускаются в металлическом исполнении. 


ТАБЛИЦА 9.5 


Тип Характеристика Назначение 


п НИ 


10ГРД-[У-5 Рупорный Для озвучивания открытых 
пространств и закрытых 
помещений 

50ГРД-П1-8 » То же 

10ГДН-1 Радиальный групповой из-| —ж= 


лучатель, состоящий ИЗ 
четырех громкоговорите- 


лей 4ГД-1 
25ГРД-111-2 Рупорный Для озвучивания открытых 
пространств 
100ГРД-11-1 Рупорный, содержащий То же 
акустическую систему из 
двух громкоговорителей 
50ГРД-8 | 
25ГРД-7ВЗГ То же | Для использования в систе- 
ь мах производственной 
связи на объектах с о со- 
держанием В воздухе 
взрывоопасных примесей 
10ГРД-1У-6 Рупорный \}) | То же, с содержанием в 
25ГРД-[У-5 =» — у. воздухе пыли и ферро- 
) магнитных частиц 
25ГДН-1 Радиальный, содержащий Для озвучивания открытых 
акустическую систему из и закрытых помещений 


четырех громкоговорите- 
лей 10ГД-20 
10ГРД-6ИГАС Рупорный Для использования в каче- 

стве - источника звука в 
искробезопасной системе 
громкоговорящей связи, 
аварийного оповещения и 
сигнализации на уголь- 
ных шахтах, опасных по 
газу и пыли 


ЕС Е ЕС Е. Ав ВЕ НИЙ 
ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ 


Звуковые колонки предназначены для крепления к, стенам или 
установки на стойках. : 

Назначение и технические данные звуковых колонок приведе- 
ны в табл. 9.7. Звуковые колонки выпускаются в металлическом 
(2КЗ-5 и 15КЗ-1) и деревянном (15КЗ-2 и 15КЗ-4) исполнении. 


ТАБЛИЦА 9.6. 


а ттттВКсгщттт ДД 


Параметры 10ГРД-6бИГАС | 10ГРД-!У-5 10ГРД-ГУ-6 25ГРД- 1-2 25ГРД -|У-5 
—ы—»—»—»—»—»—»_»_»_<_—_»._———————_—_икиаааАА_одоидддддииидидиье А 
Номинальное напряжение, В 10 30; 120; 240 |30; 120; 240 |30; 120; 240 |30; 120; 240 
Номинальная мощность, В.А 3 5; 2,5; 10 10:55; 3 25 6,26:1'12,5 20 
Рабочий диапазон частот, Гц 500—3550 500— 3550 500—3550 200—4000 500—3550 
Среднее звуковое давление, Па 1.25 1.5 1.5 0,6—0,8 5 
Неравномерность частотной характеристики, дБ 15 15 15 15 15 
Коэффициент нелинейных искажений, % 10 Г. 10 З 10 
Полное электрическое. сопротивление, Ом, при 

номинальном напряжении: 
30 —- 901+20% 90=20% 36=20% 36=20% 
120 В — 1440'+20% 1440=20% 576 =20% 576+20% 
240 В 5760 =20% 5760 = 20% 2304 =20% 23041 20% 
Габариты (с креплением), мм 420х333х333 524Х480%390 410х%333ж3331735Ж410Ж530|415ж333х317 
Масса громкоговорителя (без крепления), кг 6 9 12 
ЕЕК © ЗОН о. жд: СО И а Тео За ЗО ОВ ОВ 
Окончание табл. 9.6 
ымж а САОНчание табл. 9.6. 
Параметры 25ГРД -7ВЗГ 50ГРД-ПТ-8 | 100ГРД-1-1 10ГДН-1 25ГДН-1 
А/Ч/Ч/Ч/|—/ЗЗАА СА Ат 
Номинальное напряжение, В 30, 30; 120,240 |30;.120; 240 130: 120: 240 30: 120:,240 
Номинальная мощность, В.А 105 25 50; 295112, 5 00:60:125 10;.5;225% 125; 12.5:46.25 
Рабочий диапазон частот, Гц 500—4000 200—4000 200—4000 80—10 000 80—8000 
Среднее звуковое давление, Па 152 } 1,5 0, 18 0,25 
Неравномерность частотной характеристики, дБ 18 15 15 16 16 
Коэффициент нелинейных искажений, % 10 10 10 3 7 
Полное электрическое сопротивление, Ом, при 
номинальном напряжении: 
30 В 36+20%1 18=20% 9+20 3 90: 20% 36=20% 
120 В 90=20%2 288 +20% 144=20% 1440 +20% 566=20% 
240 В 1152 =20% 576 =20% 5760 20% 2304 =20% 
Габариты (с креплением), мм 352х410Х446 770%410х%550]740Х 896Х 11673 | (620х520 (2)788Ж677 
740Ж7Мх 10184 
Масса громкоговорителя (без крепления), кг 22 17 43 15 26 


' При мощности 25 В:А. 
2? При мощности 10 В:А. 
3 Для первого варианта установки, 
‘Для второго варианта установки, 


—м——ы—ыы—ы—ы=ы==—ыы=ы=——— 


895 


еа12иоЯ12А эинэнинхэлоиЦ!еЯ эчньэноно 


ТАБЛИВА 9.7 


2КЗ-Б 15КЗ-1 15КЗ-2 | 15КЗ-4 


Параметры 


Характеристика Групповой звукоизлучатель Групповой звукоизлучатель из четырех 
из четырех громкоговори- громкоговорителей 4ГД-8Е 


телей 0,5ГД-31 


Для озвучивания закрытых| Для озвучивания закрытых помещений 


Назначение 
и открытых пространств 


помещений | 

Номинальное напряжение, В 30; 120 30; 120 30; 120 30; 120 
Номинальная мощность, В-А 2 5. 10; 15 5; 10; 15 5.105 15 
Рабочий диапазон частот, Гц | 300—7000 200— 5000 1000—8000 100—8000 
Среднее звуковое давление, Па 0,45 0,6 0,25 025 
Неравномерность частотной характеристики, не 

более, дБ 15 15 15 15 
Коэффициент нелинейных искажений, не бо- 

лее, + 3 3 3 3 
Полное электрическое сопротивление, Ом, при 

номинальном ‘напряжении: | 
30 В и мощности, В.А: 450=10% — — — 

5 | — 180 +20% 180+20% 180=20% 

10 — 90=20% 90=20% 90+20% 

15 — 60 20% 60+20% 60+20% 
120 В и мощности, В.А: 7200+=10% — = —. 

5 = 2880 +20% 2880 =20% 2880 20% 

10 — 1440 =20% 1440 =20% 1440=20% 
5 ее | — 960=20% 960+20% | 960+20% 
Габариты, мм 684Ж120х73 643 ж325х 245|730Ж274Х 1181725. 274х108 
Масса, кг 4 10 10 10 


инноион эчаонАя= и ииэлидозо-лониюч | 


698 


ТАБЛИЦА 9.8 


Параметры 2АС-1 4АС-1 6АС-1 6АСП-2 10АС-1М 

Рабочий диапазон частот, Гц 125—10 000 | 125—16 000 80—18 000 63—12 500 63—18 000 
Номинальная мощность, В.А р 4 6 6 10 
Неравномерность частотной характеристики, не 

олее, дБ 18 — и“ 15 15: 15 
Коэффициент нелинейных искажений на часто- 

те 1000 Гц, не, более, % — 3 — 3 
Среднее стандартное звуковое давление, Па 0,2 012 092 -- 0,15 
Полное электрическое сопротивление, Ом 8 4 8 4 6,3 
Габариты, мм 376х262х190]272х 172х1031280х220ж1601735Ж500Ж60 1428х270х234 
'Масса, кг а 6,0 215 4,0 4,0 10,0 

Окончание табл. 9.8 
Параметры СА-5 15АС-1 20АС- 1 20АС-6 25АС-2 

Рабочий диапазон частот, Гц ` 60—12 000 63—125 000 60—18 000 63—18 000 40—20 000 
Номинальная мощность, В.А 10 15 20 20 95 
Неравномерность частотной характеристики, не 

более, дБ 15 18 — — 18 
Коэффициент ‘нелинейных искажений на часто- 

те 1000 Гц, не более, % 5 5 — — 5 
Среднее стандартное звуковое давление, Па 0:2 Оо 0,25 0,, 25 ОН 
Полное электрическое сопротивление. Ом 4,5 4 1 4 4 


Габариты, мм 600х400х230 400х240. 170|444Ж312х258|447Ж312х260|485х 285х244 
Масса, кг 10,0 7 „0 9,0 9,0 12,0 


е=12м0415А эинрэвинхэлоиШеЯ эанкэноно 


09: 


Линейно-коммутационные устройства У 361 


АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 


Акустические системы предназначены для воспроизведения зву- 
ковых сигналов при совместной работе с моно-, стерео- и квадро- 
фонической бытовой радиоаппаратурой, а также для работы в се- 
тях местного радиовещания. Они могут быть использованы в сетях 
звукофикации на предприятиях и в учреждениях для установки в 
местах проведения зрелищных и других массовых мероприятий. 

Конструктивно все акустические системы выпускаются в дере- 
вянных корпусах и настольно-настенном исполнении. | 

Основные технические и конструктивные данные систем приве- 
дены в табл. 9.8. 


Глава 10 


ЛИНЕЙНО-КОММУТАЦИОННЫЕ 
Я И АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА 
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 


$ 


10.1. Общие сведения 


Для строительства и монтажа радиотрансляционных сетей как 
местного, так и центрального вещания используются различные ли- 
нейно-коммутационные и абонентские устройства. Приведенные в 
настоящей главе устройства подразделяются на две подгруппы: 
линейно-коммутационные, к которым относятся абонентские транс- 
форматоры, и абонентские линейные для внутридомовой проводки, 
к которым относятся различные коробки и розетки, а также або- 
нентские устройства для переключения трех или четырех программ. 

Для применения приведенных устройств требуется согласие по- 
ставщика. 


10.2. Линейно-коммутационные устройства 


ТРАСФОРМАТОРЫ АБОНЕНТСКИЕ ТИПОВ ТАВ-25 И ТАГ-10 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Трансформаторы абонентские типов ТАВ-25 и ТАГ-10 служат 
для понижения звуковой частоты в местах ответвления от фидер- 
ных линий к абонентским. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические и конструктивные данные трансформаторов приве- 
дены в табл. 10.1. се 
°® Трансформаторы выпускаются в металлических корпусах. 
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ТАБЛИЦА 10.1 


Параметры ТАВ-25 ТАГ-10 
Количество модификаций 1 3 
Тип модификаций — ТАГ-10М? 
ТАГ-10СМ2 
ТАГ-10ТМ>? 
Номинальная мошность, В.А | 25 10 
Номинальное напряжение обмоток, В: 
первичной 340; 480; 120; 240 
680; 960 
вторичной 30,:=2 30=21 
Коэффициент полезного действия на частоте 
Температура, °С _ |от —50 до --50]от —40 до --40 
Относительная влажность при 25°С, % - до 98 до 98 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 1535137 х 2301261 


96х 


— на 
ею) 
— ©> -— 
ххх 
—ыю5 -— 
ОО ©> => 
сл г 


Масса, кг 5,8 


' По требованию заказчика трансформаторы могут поставляться с на- 
пряжением во вторичной обмотке 15 В. 


2 Буквенные обозначения трансформаторов означают: Т — трансформа- 
тор; А — абонентский; В — высоковольтный; Г — грозозащита; М — мо- 
дернизированный для установки в нишах; С — для установки на столбе; 


Т — для установки на стойке. 


990/97 
ложе р роб 


1 | Н'. 


Рибер 120/408 


‚74 ил Линия ПбОНЕНТ а 
9 ИИ 927/27. 
2) й) 


Рис. 10.1. Схемы трансформаторов: 
а — ТАВ-25; б — ТАГ-10 


10.3. Абонентские линейные устройства 


КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПОВ КТВО, УРК-4, РОН 
И УК-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коробки универсальные типов КТВО (коробка трехпрограммно- 
го вещания. ответвительно-ограничительная), УРК-4 (универсальная 
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коробка для радиотрансляционных сетей на четыре направления), 
РОН и УК-2 (универсальные коробки на два направления) пред- 
назначены для применения при монтаже внутридомовой проводки 
радиотрансляционных сетей. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические и конструктивные данные коробок приведены в 
табл: 10.2. | 
ТАБЛИЦА 10.2 


Количество, шт., для коробок 


Наименование приборов и параметры 
г ТР | КТВО |УРК-4 | РОН |УК-2П | УК-2Р 


Количество подключаемых программ 3 | до 3 до 3 до 3 


Количество подключаемых  распреде- 
лительных линий ы по 1 


Количество подключаемых —абонент- 
ских линий, не более 4 4 2 — 2 
Количество непроволочных резисторов, 
шт., типа ВС-0,5 мощностью 
0,5 Вт, включаемых: 
при напряжении сети 30 В: 
в одно направление сопротивле- 
нием 470—680 Ом ь 
в два направления сопротивлением 
220—330 Ом 2 2 2 — 2 
при напряжении сети 15 В: 
в одно направление сопротивле- 


— 
— 

— 
— 


нием 120—180 Ом 1 1 1 — 1 

в два направления сопротивлением 

56—82 Ом | 2 2 2 — 2 
Гемпература, °С от 5 до 40 
Относительная влажность, % до 80 
Габариты (ширина, глубина, высота),| 120% |67х75х|68ж20х (60х27 

мм х33зх х90 х70 
х 110 | 

Масса, кг 0,35 02 0,13 0,04 | 0,04 
а ве Бия а АЛАН 


Коробки выпускаются в пластмассовом корпусе и настенном ис- 
полнении. 


РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТИПОВ РШО-2, РШР И РТР-2 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Розетка штепсельно-ограничительная типа РШО-2 и штепсель- 
ная радиорозетка типа РШР предназначены для подключения од- 
нопрограммного или трехпрограммного абонентского громкоговори- 
теля к радиотрансляционной сети. Трехпрограммная радиорозетка 
РТР-2 предназначена для переключения однопрограммного або- 
нентского громкоговорителя на одну из программ трехпрограммно- 
го вещания. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические, комплектовочные и конструктивные данные розе- 
ток приведены в табл. 10.3. Розетки выпускаются в пластмассовом 
корпусе и настенном исполнении. 


ТАБЛИЦА 10.3 


Количество, шт., для розеток 
Наименование приборов и параметров 


РШО-2 РШР РТР-2 
Количество непроволочных резисторов ти- 
па ВС-0,25 мощностью 0,25 Вт, устанав- 
ливаемых в розетке, шт.: 
при напряжении сети 30 В сопротив- 
лением 400—600 Ом 1 —- — 
при напряжении сети 15 В сопротив- 
лением 200—300 Ом 1 — — 
Температура, °С от 5 до --40 
Относительная влажность, % до 80 до 85 до 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм (052Ж25 | (52х25 170ж21х110 
Масса, кг 0,04 0,03 оЕЗа 


АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА ТИПОВ АУ-ЗВ И АУ-4В 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Абонентские устройства типов АУ-ЗВ и АУ-4В предназначены 
для коммутации трех или четырех программ проводного вещания 
на громкоговоритель и регулировки громкости. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество подключаемых программ. . . . 3 или 4 
емнература ое р - с т-Е ЮО 35 
Относительная влажность, ф. . . . . . до 80 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 70жЖ60х116 
К Е 0.2 


Устройства выпускаются в пластмассовом корпусе и в испол- 
нении, удобном для встраивания в громкоговоритель, стену или 
пульт. 


| Глава 11 
АППАРАТУРА ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ 
> 


11.1. Общие сведения 


В настоящей главе приведены аппаратура телеграфной, факси- 
мильной связи и устройства телеобработки и передачи данных, ко- 
торые могут быть использованы на предприятиях, в учреждениях 


Общие сведения 365 


и строительных организациях при организации производственной 
связи и систем управления для обмена документальной информа- 
цией между абонентскими установками и ввода и: вывода ее из 
ВМ 

Для организации производственной телеграфной связи могут 
быть использованы: оконечная аппаратура, к которой относятся 
стартстопные буквопечатающие телеграфные аппараты, предназна- 
ченные для обмена документированной буквенно-цифровой инфор- 
мацией, и коммутационная аппаратура, к которой относятся теле- 
графные станции, предназначенные для установления соединения 
между абонентами. На предприятиях, в учреждениях и строитель- 
ных организациях в качестве коммутационной аппаратуры могут 
быть использованы: телеграфные станции малой (до 300 линий), 
средней (300—800 линий) и большой (800 и болыне линий) емко- 
стей, обеспечивающие установление связи по принципу прямых 
соединений или абонентского телеграфирования, а именно уста- 
новление соединения между абонентами данной станции, ведущи- 
ми обмен информацией как < одинаковой, таки с разными ско- 
ростями, а также выход на общегосударственную сеть абонентско- 
го телеграфирования. 

Каналы связи для телеграфирования могут быть проводными, 
радиорелейными или радио. Передача телеграфных сигналов осу- 
ществляется переменным током по каналам магистральной и ра- 
диосвязи и постоянным током по проводным каналам в симплекс- 
ном, полудуплексном и дуплексном режимах. 

Приведенные в настоящей главе телеграфные станции могут 
быть разделены на: станции с постоянной структурной схемой н 
заводской комплектацией оборудования, к которым относятся стан- 
ции малой емкости типов АТК-20 и АТК-ПД; станции с перемен- 
ными структурной схемой и заводской комплектацией оборудова- 
ния, к которым относится станция типа АТ-ПС-ПД. 

Факсимильная связь, частным видом которой является фото- 
телеграфная связь, предназначена для обмена между корреспон- 
дирующими пунктами не только буквенно-цифровой информацией, 
как в телеграфной связи, но и для обмена графической информа-. 
цией (чертежи, рисунки, ведомости, результаты анализов и Ч. 
где требуются передача и прием полутоновых фиксированных изо- 
бражений всех очертаний и глубины оригинала документа. В отли- 
чие от телефонной и телеграфной связи, факсимильная связь обес- 
печивает высокую достоверность обмена информацией. 

Факсимильная связь на производстве может быть организова- 
на по некоммутируемым линиям или с использованием коммута- 
ционно-соединительных устройств для’ установления соединения 
между корреспондирующими пунктами. При этом в качестве ка- 
налов связи могут быть использованы проводные, радиорелейные и 
радиоканалы с двух- и четырехпроводным окончанием. 

Аппаратура факсимильной связи характеризуется: 

методом передачи и приема изображения (разверткой), который 
может быть барабанным, плоскостным и дуговым; 

разрешающей способностью в воспроизведении наиболее мел- 
ких деталей изображения, измеряемой максимальным числом чер- 
но-белых параллельных линий на | мм, воспроизведенных на при- 
емном аппарате; 
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способом. записи — открытым при необходимости воспроизведе- 
ния ограниченного числа ‘(до двух) полутонов на писчую бумагу 
или (до восьми) на электрохимическую бумагу и закрытым при 
необходимости воспроизведения до двенадцати полутоновых изоб- 
ражений на фотобумагу или фотопленку. 

В. соответствии с этими показателями приведенная в настоящей 
главе аппаратура имеет как барабанную, так и плоскостную раз- 
вертки, открытый и закрытый способы записи и различные разре- 
шающие, способности. 

Устройства. для связи объектов с ЭВМ, работающие в системе 
телеобработки и передачи данных, а также в системах производ- 
ственной связи, являются составной частью комплекса технических 
средств (КТС) автоматизированной системы управления производ- 
ством (АСУП), предназначенного для обмена кодированной инфор- 
мацией с целью автоматизации процессов управления при условии 
сосредоточения технических средств обработки информации (ЭВМ) 
в одном месте, а источников и потребителей информации — в дру- 
ГОМ. 

К аппаратуре передачи данных предъявляются чрезвычайно вы- 
сокие требования в части надежности и достоверности, так как при 
важности решаемых задач и больших скоростях передачи ошибки 
недопустимы. Надежность и достоверность аппаратуры должны обе- 
спечивать защиту от ошибок с коэффициентом не менее 10-5. 

По скорости обмена информацией аппаратура передачи данных 
делится на: а) низкоскоростную, работающую со скоростью 50— 
300 Бод по стандартным телефонным и телеграфным каналам свя- 
зи. Как правило, передача данных со скоростью 50—200 Бод осу- 
ществляется по телеграфным каналам с использованием сети або- 
нентского телеграфа; б) среднескоростную, работающую со скоро- 
стью 600—4800 Боди осуществляемую по каналам ТЧ местной, 
городской и междугородной связи с полосой пропускаемых частот 
30—3400 Гц; в) высокоскоростную, работающую со скоростью пе- 
редачи 4800—48 000 Бод по широкополосным каналам связи. 

В настоящей главе приведены абонентские пункты передачи 
данных, осуществляющие обработку, прием и передачу данных в 
системах телеобработки данных Единой системы ЭВМ, модемы и 
другие устройства преобразования сигналов (УПС ТГ), предназна- 
ченные для сопряжения абонентских пунктов с каналами ТЧ и 
телеграфными каналами, а также мультиплексоры передачи дан- 
ных, служащие для сопряжения абонентских пунктов с ЭВМ. Ко 
всем этим устройствам в части скорости передачи и ее достовер- 
ности предъявляются те же требования. 

Все устройства, предназначенные для работы в системах теле- 
обработки данных, могут работать в симплексном, дуплексном и 
полудуплексном режимах ‹с использованием коммутируемых или 
некоммутируемых стандартных телефонных или телеграфных кана- 
лов и цепей с двух- и четырехпроводным окончанием или комби- 
нированных каналов. 

Аппаратура АТК-20, АТК-ПД, РК-3, УВП-9, «Штрих-М», 
АПД-МА и АПД-МД требует согласия фондодержателей на ее 
поставку. | 
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11.2. Аппаратура телеграфной связи 


АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ КООРДИНАТНАЯ 
СТАНЦИЯ ТИПА АТК-20 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Автоматическая телеграфная координатная станция типа АТК-20 
является оконечной коммутационной станцией, предназначенной 
для автоматического коммутирования линий местных абонентов, а 
также линий местных абонентов и междугородных телеграфных 
каналов при предоставлении абонентам временных телеграфных 
связей на сетях абонентского телеграфа (АТ) или прямых соеди- 
нений (ПС). 

Станция может быть использована для организации автоном- 
ных внутриведомственных сетей с возможностью выхода на обще- 
государственную сеть абонентского телеграфа. Е 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, линий: 


к абонентским установкам .. . ‹. . 90 

к вышестоящим станциям. .. . ‹ 6 
Скорость телеграфирования, Бод. . . ‹ с. 50—75 
Искажение телеграфной работы, не более, % 7. 


Токи в абонентском шлейфе, мд: 


ее с 

рабочий м: 20—60 
Проводность абонентских линий Ра ИЛИ: 
Электропитание . . . ... ‹. от источника постоянного 


тока напряжением 60 В с 
заземленной средней точ- 
кой 

Питание цепи двигателя станционно- 

го аппарата и одной из сигнальных 

Ор о ое Те переменного тока 
напряжением 127/220 В че- 

| рез автотрансформатор 
Температура, °С Е от --15 до. 35 
Относительная влажность, не более, ф 80 


Схема станции обеспечивает: 

работу с вышестоящими станциями (безрегистровыми и регист- 
ровыми); | 

соединение местных абонентов без занятия приборов вышестоя- 
щей станции: 

повышенную надежность благодаря использованию многократ- 
ного координатного соединителя, релейного определителя зон, ре- 
зервированию важнейших узлов блока распределения и применению 
взаиморезервируемых универсальных регистров; 
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разделение каналов к вышестоящим станциям на два самостоя- 
тельных пучка, подключаемых к двум станциям; 

световую и звуковую сигнализации о состоянии абонентских 
комплектов и каналов, а также `‘о. важности и месте повреждения; 

работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Станция выпускается в шкафном напольном ‘исполнении со 
съемными подставками и двусторонним заполнением. 


, о 
: 79 СИ. = 
о |8 


| 
|| 
| 
| 


Ланоель/ на 95/е27т9Я- 
ЩО СТИРЦИЮ 


Рис. 11.1. Структурная схема АТК-20: 


ВП — вызывной прибор; АК — абонентский комплект; МКС — многократ- 
ный координатный соединитель; Р — регистры; РИ — регистровый иска- 
тель; БР — блок распределения; ОЗ — определители зон; ИУС — импульс- 
ное устройство и сигнализация; ПУ — переходное устройство; РК-3 — руч- 


ной коммутатор 


Дб. 1(20х2) 2(20х2) 
Лин. тив = 
РТИ РК-3 - 
+608 МЛЯ ^127/2208 Рис. 11.2. Схема соединений 


АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ КООРДИНАТНАЯ 
СТАНЦИЯ ТИПА АТК-ПД . 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Автоматическая телеграфная  координатная станция типа 
АТК-ПД является оконечной коммутационной станцией, предназ- 
наченной для автоматической коммутации линий местных абонен- 
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тов, сетей абонентского телеграфа (АТ), прямых соединений (ПС) 


и передачи данных (ПД). 


Станция может быть использована для организации автоном- 
ных внутриведомственных сетей с выходом на общегосударствен- 


ные сети АТ, ПС, ПД. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, линий: 

к абонентским установкам м 

к вышестоящим станциям любого типа 
Максимальное количество абонентов, участвую- 
ев Циркуляре-= Е а аи. 
Коммутируемые сети 


Скорость телеграфирования, Бод: 
ПС, АТ-50 ее. 
ао ОИ ее АЕ Е: 

Искажение телеграфной работы, не более, `% 

Проводность абонентских линий 

Электропитание: 2:1. пы: 


20 

8 

19 

ПС, АТ-50, 
ПД-100 и 

ПД-200 

50 

100 и 200 
2 

1:2.и-4 


от сети переменного тока 


+ 10% 


напряжением 220 В |5» и 
двух источников постоян- 


ного 


тока 


напряжением 


60—50 В с заземленной сред- 


ней точкой 


Расход тока для статива в ЧНН, А: 
минусового полюса Е Се рее 
плюсового-полюсСа—. 
переменного тока. 

Расход тока, А, для коммутаторов ЦРК: 
по постоянному току для каждого полюса 
по переменному току 

Температура, °С М 

Относительная влажность, $4. . ‚ 


Схема станции обеспечивает: 


5,5 
2,5 
0,2 
2 
3 
от |5 до +40 
45—80 


работу с вышестоящими станциями (безрегистровыми и регист- 


ровыми); 


соединение местных абонентов без занятия приборов вышестоя- 


щей станции; 


установление соединений при закрытой и открытой системах 


нумерации; 
циркулярную связь между оператором 
сетей АТ и ПС через коммутатор ЦРК:; 


и любыми абонентами 


прием на коммутатор ЦРК входящих вызовов и ведение теле- 


графного обмена с вызывающим абонентом; 


предоставление любому абоненту с коммутатора ЦРК ведения 
циркулярной передачи по составленной оператором схеме; 
исходящую связь от оператора к любому абоненту сетей ПС и 


АТ путем набора номера; 
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установление соединения с коммутатора к любому абоненту 
‘станции без набора номера; 

печатный контроль за работой абонентов и оконечных пунктов 
станций; | 

работу «на себя» с целью заготовки перфоленты. 

Статив выпускается в шкафном напольном исполнении со 
съемными Подставками и двусторонним заполнением, а коммута- 
тор — в настольном исполнении. 
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Рис. 11.3. Структурная схема АТК-ПД: 


ВП — вызывной прибор; АК — абонентский комплект; МКС — многократ- 

ный координатный соединитель; Р — регистры; РИ — регистровый иска- 

тель; БР — блок распределения; ОЗ — определители зон; ИУС — импульс- 

ное устройство и сигнализация; ПУ — переходное устройство; ВКС — пла- 

та выдачи импульсов категории с сети; ЦРК — циркулярный ручной ком- 
мутатор 


КОММУТАЦИОННАЯ КООРДИНАТНАЯ СТАНЦИЯ АТ-ПС-ПД 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Коммутационная координатная станция абонентского телегра- 
фа, прямых соединений и низкоскоростной передачи данных типа 
АТ-ПС-ПД предназначена для установления соединений между 
абонентскими установками путем автоматической коммутации ка- 
налов. 

Станция может быть использована также и в качестве оконеч- 
ной для организации автономной внутриведомственной телетайп- 
ной связи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость станции, линий или каналов . . ‹. 4000 
Максимальное число магистральных и местных 
направлений ЧА . 400 
Коммутируемые сети. Фе ПС, АТ 50, ПД-100 и ПД- 200 
Скорость Е рафивовавия: Бод: 
| и р аа ьк Ве ШОН 00 
Проводность линий при ‘работе: | 
в полудуплексном режиме .. . ‹. . 9 или 4 
в дуплексном режиме и Ра 
Нумерация станций. . , ‚„ , закрытая, шестизначная, где 
первые три знака — номер 
вызываемой станции, а вто- 
рые три знака — номер 
оконечного пункта или або- 
нента 
Категория вызовов } к неся са о ОбЫЧНЫЙЫЙ 
срочный 
Нумерация категории вызова: 
обычного . о в От Доб 
срочного от 6 до 0 


Скорость наборных ‘импульсов ‘приема и ‘переда- 
чи при работе с регистровыми станциями, имп [с  10—12,5 


Максимальное время набора импульсов, ме. . 900—950 
Напряжение входных и выходных импульсов в 
цепях, В анк емо е-Е 20 
Ток, мА, в линейных цепях: 
одно- и двухпроводных . . . . . ‹. 90—30 или 
40—60 
четырехпроводных 20- 
Электропитание пе от сети переменного тока на- 


пряжением 127/220 В-=10% 
и источника постоянного. то- 


ка напряжением ВОт. В 


Схема станции. обеспечивает: 

установление местных, исходящих, входящих и транзитных сое- 
динений; 

соединение абонентских и оконечных пунктов, работающих с 
разными скоростями; 

подключение до 400 магистральных и местных направлений с 
возможностью передачи сообщений на любой из указанных выше 
скоростей; 

совместную работу с телеграфными станциями координатной 
системы и регистровыми и безрегистровыми станциями декадно- 
шаговой системы; 

организацию циркулярной связи; 

обходный принцип установления соединений, не более двух для 
каждого из направлений; 

измерение основных качественных характеристик обслуживания 
вызовов и нагрузки; 


Наименование оборудования 


Количество, шт. 


Габариты, мм 


ТАБЛИЦА 11.1 


Масса*, 


Ширина | Глубина Высота КГ 
1 2 3 | 4 5 6 

Статив кроссировочный типа КН || шт. на три КНС 85,0 

Статив коммутационно-испытатель- 295,0 

ный типа КИ 1 шт. на 600 АП и ПУ 300 0 

Статив переходных устройств ти- || шт. на 32 двусторонних или 64 одно- 213,0 

па ПУ сторонних канала В 759 503 1850 54 0 

Статив пересчетчиков типа П 1 шт. на 1000 ОП ПС и 1000 абонентов 334,0 

АТ-50 или 1000 абонентов АТ-100 и 376 0 

1000 абонентов АТ-200 а 

Статив регистров типа Р | шт. на три регистра | 380 6 

Статив исходящих шнуровых 1 шт. на 60 абонентских линий или ОП]) 212,0 

комплектов типа ИШК ишк ‚ 409 0 

Статив регистрового искания типа к 326,0 

РИ 1 шт. на 100 ИШК и ПУ 398 0 

Статив абонентского искания типа | 368,0 

АИ 1 шт. на 100 АП 

471,0 

Статив абонентских панелей ти- 759 448 2570 200 0 

па АП 1 шт. на 36 абонентских линий или ОП Г ; } 120 0 

Статив группового искания типа || шт. на 40 ИШК или входящих линий и 331,0 

ВИ 200 исходящих линий или каналов 184 0 

; 169,0 

Статив коммутатора КОК типа ОК |1 шт. на два коммутатора КОК 79 0 

С у и К / 165,0 

татив кроссировочный типа К — } 205.0 

а - 149,0 
Статив кроссировочный типа К-2 1 шт. на 11000 точек кроссировки 752 698 2570 


изваэ ионячиелнемАной еаАлеаециу 


645 


Окончание табл. 11.1 


1 2 3 | 4 5 6 
О НЯ ОН ООН ОИ 
Коммутатор особой корреспонден- 215,0 

ции типа КОК 1 шт. на 500 АП и ПУ 904 1015 1012 Е © 
Коммутатор низовой связи типа || шт. на два приемных аппарата и 170,0 
КНС 200 линий ОП 1796 1300 766 174 0 
у 150 0 
Схемный коммутатор типа СК 1 шт. на 50 линий ОП 1796 695 948 180 0 
2115.0 
Стол датчиков типа Д 1 шт. на станцию 2140 774 1514 985 0 
Прибор вызывной типа ПВ По числу абонентских линий ОП и стан- 
ционного аппарата передачи 359 188 137 7,6 
Прибор приемных аппаратов типа |По числу станционных аппаратов приема 238 150 1133 3,5 
ППА 
Прибор измерения нагрузки типа 1 шт. на 10 цепей 747 399 ‚ 377 38,0 
ИН 
Прибор для испытания регистров 44,0 
типа ИР | шт. на одного проверяющего рабочего 757 437 399 460. 
Прибор имитации поступления вы- 29,0 
зова типа ИП ‚|То же 506 399 317 = О 
Прибор испытания шнуровых пар | 
коммутатора КОК типа ИШ | шт. на станцию 368 290 183 #0 
Тележка | По числу приборов ИН и ИР 500 1000 1020 30,0 
Тележка По числу приборов ИП 605 #41120 653 о 
Шкаф | шт. на 22 запасные релейные платы 750 488 2570 154 © 
Лестница 2 шт. на каждые 500 номеров == та о 18,0 
Стол 2 шт. на’ КОК 680 575 500 252 
Подставка | 4 шт. на каждые 500 номеров — — — 4,0 
Комплект инструмента 1 комплект на 200 номеров к — — 4,9 
Комплект запчастей —» — — —- — 175 ‚0 
Комплект принадлежностей | комплект на станцию — — `_ 165,0 
Комплект монтажный | комплект на ряд стативов — а — 23,0 
Комплект альбомов 2 комплекта на станцию — ня — ти. 


_1ТВ числителе приведена масса без съемных деталей, а в знаменателе — со съемными деталями. 


иёвна> ионфеЯлэиэ+ е4Алеаениу 


$25 
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Дконечния уетиновка 2797 МРИ 


Передача избыточногв и 


ре Л | р КИ незонального обмена 
ее ВЕН ИЕ Е 


Г = 
Ев 7х 


о дриоригонитер Е 
Абрнентеная | | [Н 
Четановке | 
АТО; АРЗРО | | 
ЕЯ 2 ИШК 
те 7 | И 
| | 574 
ЕТ _: | Ап НИлата| „АИТ 
ИСКСМЕН 
Деле 
— ПЕК 
[<>Г| ДАТ 
Аппарат ПВхник@ 
КОК ГС 
=] 
к 
=] 
[5 
Рис. 11.4. Структурная 
-УПД — установка передачи данных; ПВ — вызывной прибор; СЛ — соеди- 
‘ный коммутатор; АП — абонентская панель; /П, 2П — пересчетчики; Сч — 
-лители занятия пересчетчиков; КОК ПС, КОК АТ-50 — коммутатор особой 
МАИ — маркер абонентского искания; В — выключатель; РИ — ступень 
„дящий шнуровой комплект; КНС — коммутатор низовой связи; ППА — 
МГИ — маркер группового искания; Д — стол датчиков; ДИТ — датчик 


ное устройство 


световую и звуковую сигнализации о характере, месте и важ- 
`ности повреждения и состоянии оборудования. 

Комплектация и конструктивные данные станции преведены в 
‘табл. 11.1. Стативы выпускаются в шкафном напольном исполне- 
знии для двустороннего заполнения. 


Аппаратура телеграфной связи 375» 


пни льи, СЛ 


ЖИ к АТА-М, 
АТА-МК-2; 
АТА-20; 
ПТОК 
АИ 
даналь, СЛ 
200 608 
КИ | 
АПНаль, СЛ 
100 608 
`И0го КИ ры 
ста ланалы, 7 
| 0 200 
ео 
ыы 
Прием м передача. избьиточноге 
(иОбА ЩЕ 4 НРИНбВКЕИрОВЕНН г 
ОбМЕНЕ 
С 
г 
Прием избыточного и 8не96- 
иальн0г@ ОбМЕН@ 
схема -АТ-ПС-ПД: 
нительная линия; КИ — коммутационно-испытательный статив: СК — схем-- 
счетчик абонентский; ПЦ — панель циркулярная; /РЗП, 2РЗП — распреде-- 
корреспонденции; Р — регистр; АИ — ступень абонентского искания; 
регистрового искания; МРИ — маркер регистрового искания; ИШК — исхо- 
прибор приемных аппаратов; /ГИ, ПГИ — ступени группового искания;- 


испытательного текста; ДКТ — датчик текста «Кто там»; ПУ — переход- 


АППАРАТ ТЕЛЕГРАФНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТИПА СТА-М67 
НАЗНАЧЕНИЕ. 


Буквопечатающий стартстопный телеграфный ленточный аппа-- 
рат типа СТА-М67 предназначен. для работы на телеграфных свя-- 
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зях по различным каналам и в различных схемах телеграфирова- 
НИЯ. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


т. = малеметт. 
ный междуна- 
родный № 2 


Дальность действия по физической цепи, км . 300 
“Скорость телеграфирования, Бод. . . . . 45; 50 
Скорость работы, зн/мин.:^. = >. 960 и 400 
Ширина телеграфной ленты, мм. . . . . 10 ъ 
Ширина перфорированной ленты, мм. . . . 17,4 5 
Пропускная способность, слову, при: 
ручной работе ыы ка. —= 65000 
автоматической работе. а = 32400 
Рабочий ток, МА . - 40—50 
Исправляющая способность. приемника, не менее, 
Контактное деление. передатчика и 1, 
Искажение передатчика, не более, $ .. . 0 
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Рис. 11.5. Структурная схема СТА-М67 


‚ Аппаратура телеграфной связи ЗЕ 


Электропитание . . . ‹. . ‹. от источника постоянного: 
| тока напряжением 110— 
20 В или от сети пере- 
ао тока напряжением 


роге. В 
Потребляемая мощность, Вт, от источника: . 
НОСТОЯННОГО- СТОК. т.“ 80 
переменного тока, о. 2 т Е: 
Температура, °С. ‚2. 00 отЕ45 
Относительная влажность, не более, % ен: 
Комплектация... о. ‚=. 2 апиарат 
СТА-М6У, щи- 
ток АЩ-67 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 470Ж530Ж325 
массаеанпаратаь кре, 9 
Лин. ват Ик) 
Рис. 11.6. Схема соединений Овмля Гелегравный | 
ИИн. плтарат 


АППАРАТЫ ТЕЛЕГРАФНЫЕ РУЛОННЫЕ ТИПОВ РТА-6 
И РТА-6ВТ («РИОНИ») 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Буквопечатающие стартстопные телеграфные рулонные аппара-- 
ты типа РТА-6 и РТА-6ВТ («Риони») предназначены для работы: 
в различных схемах телеграфирования, а также в комплексе с вы- 
числительными машинами, средствами автоматизации производст- 
венных процессов и механизации управленческих работ в качестве: 
устройства ввода и вывода информации. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


К племен 
ный междуна- 
родный № 2 


Дальность действия по физической цепи, км . 300 
Ширина рулона бумаги, мм . . . . . . 215 
Число знаков». в. строке =... = 969 
Рабочий ток приема, мА. . . . 40—70 
Исправляющая способность приемника, не менее, 
ес Е о о 99—40 
Контактное деление передатчика Ель ЕЕ 


Искажение передатчика, не более, {ф . . . 35 
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„Электропитание . . . . . . от источника постоянного 


тока напряжением 120 
20 В или от сети пере- 
менного тока напряжением 


12750 В 
_Максимальная потребляемая от сети мощность, 
5 . - . ® 5 ое . ° з . з . —60 
Мемпералур ау в ен." ‚ от 0 до. -55 
“Относительная влажность, не более, $ . . . 95 
| РТА-6 | РТА-6ВТ 


иди 


Скорость телеграфирования, Бод. 45; 50; 75 50 

‘Скорость работы, зн./мин. . . 360; 400 и 600 1400 

Габариты (ширина, глубина, вы- - 
ола), мм = ол 7 1480Х534Х282 425Ж534Ж255 
"Масса кок о "а. Ш к 29,0 25,0 


Е ИЛРАИРОб ИЗО ТЕЛЬ 


ь Пер 
печатигГ | печати 
ФЕН М а 


/12реНа$0р-| Механизм 
НШ 78728004 208020 РЕРЕМЕ- 
_Ме2анизи ЩеНиИЯ Кореток 


СВОИ 


МеРаНиЗМ 
0758707 
дареток 


| Римкциеналь- 
НЫЙ 
дешиератоР 


Реперторатор 


Граисмитте? 


т а7т. щитке 


лабчатура 


Рис. 11.7. Структурная схема РТА-6 


АППАРАТ ТЕЛЕГРАФНЫЙ РУЛОННЫЙ ТИПА РТА-7ТБ. 


’ НАЗНАЧЕНИЕ 


Буквопечатающий электронно-механический стартстопный теле- 


графный рулонный аппарат типа РТА-7Б предназначен для пере- 
дачи и приема телеграфных сообщений и может быть использо- 
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ван в системе передачи данных в качестве оконечного оборудова- 
ния, а в комплексах автоматизации производственных процессов: 
и механзиации управленческих работ на базе вычислительной тех- 
ники — в качестве устройства ввода и вывода информации. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


И пятиэлемент- — 
ный междуна- 
родный № 2 


Ширина рулона бумаги, мм. . . . .-. 210—215 
Скорость телеграфирования, Бод. . . _ ._-50, 70-100 
Скорость работы, зн./мин. . . . . . . 400, 600, 800 
Точность скорости телеграфирования ф. . . 4+3 
Число знаков в строке ме“. .-- 1569 
Рабочий линейный ток, мд: 

при однополюсном режиме работы .._. . 40—60 

при двухполюсном режиме работы. . . 15—55 
Напряжение линейной батареи, В: 

при однополюсном режиме работы. . . 60-120 

при двухполюсном режиме работы. . ‹. 60 
Исправляющая способность приемника, не менее, БЕ 
О. -; оо 
Контактное деление передатчика. . . ° 5110.5 
Искажение передатчика, не более, ф ‚ . . 9 


Финкци - 
ОНЯЛЬНЫй 
024и@08- 
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| ПРРУЕТЬЙ 
ии кеги- 


Пер@с- 
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строи - В механи М питания бетчик 
рн | 


2760 
Ялектро- Клабиа- ране- 
Обигатель а, | туре | миттер 


Дперетор — Перфорирован- 
ная лента 


Рис. 11.8. Структурная схема РТА-7Б. 
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т орвеЕа зрНВь -Е обор-е ЕЕ ЗИ ВЕНЕ ИРЕН 


Электропитание . . . . . . ОТ сети переменного тока 
напряжением 127/220 В че- 
рез блок питания 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


о. 2 


Температура, °С от 0 до 50 
Относительная влажность при `40°С, % до 98 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм 485565 Х 338 
Масса, кг: 
Папа ат о 40 
бока пиано 


АППАРАТ ТЕ ЛЕГРАФНЫЙ РУЛОННЫЙ ТИПА РТА-8 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Буквопечатающий стартстопный рулонный аппарат типа РТА-8 
предназначен для передачи (приема) телеграфных сообщений и 
может быть использован в качестве оконечного устройства для 
передачи данных в сетях ЭВМ, а также для комплектации або- 
нентских пунктов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


коммутируемый или неком- 
мутируемый телеграфный 
канал существующих сетей 
СВЯЗИ 

семиэлементный междуна- 
родный № 7 

Ширина рулона бумаги, мм. . . . . . 240 


Жанал связи... * ы з ь Е 


ОД он ие 


Скорость телеграфирования, Бод 100 и 200 
Точность скорости телеграфирования, 9 0,3 
Число знаков в строке 80 
Число печатаемых символов 96 

Число копий 3 
Рабочий ток в линейной цепи, МА 20==5 
Исправляющая способность приемника по крае- 

вым искажениям, % 48 
Исправляющая способность по дроблениям, не 

менее, % 10 
Краевые искажения, вносимые передатчиком, не 

более, % а 
Уровень акустических шумов, не более, дБ ие 70 
Электропитание к. от сети переменного тока 


напряжением 220 ВН 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


В. се 5 
Температура, Ко ен 9, от 0 до 50 
Относительная влажность, % . , до 98 


Габариты (ширина, глубина, высота) , мм 


695ж660ж280 
аа а ты 


55,0 
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РУЧНОЙ КОММУТАТОР ТИПА РК-3 


НАЗНАЧЕНИЕ . 


Ручной коммутатор типа РК-3 предназначен для эксплуатаци- 
онно-технического контроля за работой абонентских установок и 
каналов автоматической телеграфной станции типа АТК-90, а так- 
же для использования в качестве коммутатора низовой связи в 
сети прямых соединений. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Емкость коммутатора, линий: 


к абонентским установкам . .. . ‹. 90 

к вышестоящим станциям од, ааа © 
Скорость телеграфирования, Бод варит 50—75 
Искажение телеграфной работы, не более % 2 
Электропитание: ад: вых 

коммутатора... . . , ОТ источника постоянного 


тока напряжением 60 Вс 
заземленной средней точ- 


кой 
цепи двигателя станционного ап- 
парата и одной из сигнальных 
цепей коммутатора. . . ‹, от сети переменного тока 
напряжением 127/220 В 
емператураз Са ты 15 до 35 
Относительная влажность, не более, ф 2300 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 445Ж310Х340 
Масса, кг Е 25,0 


Схема коммутатора обеспечивает: 

подключение станционного аппарата к любой абонентской уста- 
новке; 

контроль работы абонентских установок; 

подключение станционного аппарата к другой станции; 

вызов станционного абонента местным; 

принудительное разъединение абонентов станции; 

включение станционного аппарата на правах абонента; 

работу в режимах «Коммутатор» и «Вызывной прибор»; 

включение в станции с занятием или без занятия емкости: 

сигнализацию занятости абонентских установок и каналов, 
также неисправности их; 

возможность контроля качества телеграфного обмена. 

Коммутатор выпускается в настольном исполнении. 


4(20х2) 


ИР 
СИП. 
ИТИ-20 


Рис: -11:9- Схема соединений 


коммутатора +006 чемля “71272208 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫЗЫВНОЙ ПРИБОР ТИПА УВП-2 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Универсальный вызывной прибор типа УВП-2 предназначен для 
включения любых стартстопных телеграфных аппаратов в автома- 
тизированную сеть абонентского телеграфа (АТ) и систему пря- 
мых соединений (ПС), оборудованных автоматическими коммута- 
пионными станциями декадно-шаговой и координатной систем. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Токи в абонентском шлейфе при однополюсном 
телеграфировании и непосредственном включении 
электромагнита аппарата в линию, МА: 


покоя . о ана о с По 
рабочий °. : мы. ‚ . 40—60 
Рабочий ток при включении ‘аппарата через транс- 
ляционное реле, мА . . . 20—30 
Время автоматического подключения ‘прибора К 
линии при вызове во время работы «на себя», се. 1—3 


Время сохранения рабочего состояния ` прибора 

«Соединение но» при повреждении ли- 

НИИ, С . . 0—0 

Время задержки. включения линейного рабочего 

тока при вызове со стороны станции, не более, с 100 
Электропитание ` *^ °. . °. “.  отсети переменного и на- 


пряжением 127/220 В о В 


или от источника постоян- 
ного тока напряжением 


120 В 
Температура, °С. м. от Ыб до'-Е35 
Относительная влажность, не более, ый, СТО 
Габариты (ширина, глубина, высота), ММ с. 17Ж385Ж2083 


КГ с я ДЛЕ ыы 03 


Схема прибора обеспечивает: 

раздельные прием и передачу; 

увеличение дальности связи по воздушным и кабельным ли- 
ниям, а также по каналам тонального телеграфирования; 

включение аппарата «на себя», шунтировку передатчика, авто- 
матическое подключение аппарата к линии и т. д.; 

однополюсное телеграфирование по одно- и двухпроводным ли- 
НИЯМ; 

двухполюсное телеграфирование по четырехпроводным линиям 
и каналам ТТ. 

Прибор выпускается -в- металлическом корпусе и настольном 
исполнении. 
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11. 3. Аппаратура факсимильной связи 


АППАРАТУРА ФАКСИМИЛЬНАЯ «ЛАДОГА» ТИПОВ 
ФАК-ДМ И ФАК-П 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура факсимильная «Ладога», состоящая из передающе- 
то аппарата ФАК-ДМ (факсимильный аппарат карт-датчик модер- 
низированный) и приемного аппарата ФАК-П (факсимильный ап- 
парат карт-приемник), предназначена для передачи и приема карт, 
текстового материала и других изображений. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ФАК-ДМ | ФАК-П 


КВ и УКВ канал с поло- 
Канал связи не а. а сой частот 
300—2700 Гц |300—3400 Гц 
стандартный канал с по- 
лосой частот 300—3400 Гц 


Длина оригинала. . . . . , неограничен- 
ная — 
ЕЕ од ЧИ 0: В О ео 30 
Продолжительность непрерывной ра- 
боты пишущего механизма, ч . . — 12 
Запись . : о и за на электро- 
химическую 
бумагу типа 
ЭХБ-6 или 
Входное и выходное сопротивления ЭХБ-4 
любого. канала, “Ом: о 60000 600-=90 
Максимальный уровень передачи, дБ 17,4 тя 
Минимальный уровень приема, дБ, в 
режимах: | 
т: А А О А И о 
ЧМ . с . о . 5 . . = —34,8 
Максимальная потребляемая от сети 
МОЩНОСТЬ ВТ а а и.о сми 950 200 
Максимальная длина строки, мм . 480 
Полезная длина строки, мм. . . 456 
Тип развертки рр НЕ плоскостная 
Направление развертки. . . . левое 
Скорость развертки, строк/мин. . 60, 90, 120 
Шаг развертки, мм. . . 0,265 и 0,53 


Время передачи оригинала размером 
480Ж690 мм, мин, при: 
шаге развертки 0,265 мм и ско- 
рости развертки, строк/мин: 
И ВЫ 44 
ам 29 
Е. , №. | 22 
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шаге развертки 0,53 мм и скоро- 
сти развертки, строк/мин: Е 


п > 22 
90 к ее: 14,5 
120 Е а. 11 
Модуль взаимодействия . . . . 576 и 288 . 
Разрешающая способность по стро- 
кес-линий/ мм. 3.8 
Электропитание =: =. 2:1. 3 ОТ сети переменного тека 
напряжением 127/220 В=Е 
10% и частотой 50 Гц или 
напряжением 115 В и час- 
тотой 400 Гц 
Пемпература те от +5 до --50 
Относительная влажность при 35°С, 
$ ы . ь Е - у а 5 . - до 98 


Схемы аппаратов обеспечивают: 

передачу одинарных, сложенных вдвое и вчетверо карт при 
толщине оригинала 0,10—0,13 мм; 

дистанционное управление приемным аппаратом со стороны пе- 
редающего для выбора модуля, скорости развертки, фазирования 
и остановки двигателя привода; = 

совместную работу приемного аппарата с любыми аппаратами, 
имеющими такой же модуль взаимодействия и вырабатывающими 


сигналы дистанционного управления; 
передачу черно-белых, полутоновых и цветных изображений при 


одноцветном воспроизведении. 
ТАБЛИЦА 11.2 
ети 


Количество, Габариты, мм 
шг., для 
Наименование оборудования = Масса, 
< $ ЕГ 

== Е те = $ 
р : = я = 
1 ьа 5. ©. о 
= > ы Е = 
5 © = 7 [2 


Аппарат передающий  факси- 
мильный ФАК-ДМ ] — 
Аппарат приемный факсимиль- 
ный типа ФАК-П — 
Блок питания с амортизатора- 
ми : — 1 
Столы для аппаратов 2 
Стол передвижной — 1 
Амортизационные рамы: 
аппарата — 2 
блока питания — 2 
— 1 
1 


сл 
© 
(>) 
сл 
<> 
> 
|“) 
5) 


358 508 95 


Кабель соединительный 

Розетка 

Комплекты: запчастей, инстру- 
мента, принадлежностей и 
эксплуатационно-технической 
документации 


сес 6-3 
ПРЕГ я о @ а 
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Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 11.2. Аппараты выпускаются в настольном исполнении. 


Анализир. Истотвый | ИН, __ 78 0 0“(ЧИ) 
устр-60 мебуилятор усилитель 
Дисирини- Дн || Ио") 
нат | | УбилитеЛЬ! 


Дециллогра- 
ИЧеСНИЙ 
индикатор 


РЛОК 
атонатики 


ПаНЕтоНнЫй 
2еНератоР Е 
720014 р и 
(т бАРШнНЕгЕ | | 
источника _ 108400 А $ 1^121/2208 50/Ц 


4) 


42тр-80 
211706020 
ИОИТРОЛЯ 


22306 
датчик 


Гинтро- 
771600 
Приемник 
7равлян- СТеМа 
Щи азировиния 


ригиало8 


ИИТЯющее 
с7р-60 
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Рис. 11.10. Структурные схемы ФАК-ДМ (а) и ФАК-П (6) 
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АППАРАТУРА ФОТОТЕЛЕГРАФНАЯ ТИПА «ПАЛЛАДА» 
| НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура фототелеграфная типа‘ «Паллада», - состоящая из 
передающего факсимильного аппарата Ф2ДБ (факсимильный дат- 
чик барабанный) и приемного факсимильного аппарата ФЗИБ 
(факсимильный приемник барабанный), предназначена для пере- 
дачи и приема различных изображений. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Ф2ДБ | Ф2ПБ 


— на рулонную 
фотобумагу 
«Фототелеграф- 
ная БС», нахо- 
дящуюся в спе- 
циальной кас- 
сете 


Е т ое ИЯ 


Длина бумаги в рулоне, м. . — 50 
Скорость развертки, строк/мин . 60, 120, 240 48, 60, 120, 240 
Разрешающая способность вдоль 
линии развертки, не менее, ли- 
ний/мм, в режимах: 

-АМ:`и скорости развертки, 


строк/мин: 
60 и 120 6 6. 
240 И =: 4 
о — 6 
ЧМ и скорости развертки 60 
и 120 строк/мин. . 5 5 
Несущая частота, Гц, в режиме 
АМ и скорости развертки, 
строк/мин: 
Оби ры 1.900 1900 
ты 9400 2400 
48 и 120 — 2400 
_ Перепад напряжения в выходном | 
АМ сигнале, не менее, дБ, при: 
негативном сигнале. 30 ее 
позитивном сигнале . . 258 —= 
Число градаций полутонового кли- 
на на принятых изображениях . 12 12 
Максимальная потребляемая от 
сети. мощность, Вт. о. .. . . 30 900 
Габариты (ширина, глубина, вы- 
сота), мм... . . . . 860%536Х1035 1860Ж715Х 135 


расса Кг... а тн. 160,0 250,0 
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Канал связи. : м А 


Максимальный размер бланка пе- 
редаваемого изображения, мм 
Полезное поле записи, мм 

Тип развертки . ох 
Направление развертки 

Шаг развертки, мм 

Отклонение скорости развертки в 
относительных единицах Е 
Модуляция Рф 


Вид принимаемого и передаваемо- 
го сигнала в режимах: 


ЧМ 

м нормали девиации часто: 
, Гц, в режиме ЧМ: 
белого. поля 
черного. поля Е ах, 

Пределы регулирования, ДБ, уров- 

ня сигнала: ` 


ВОО о в.а 
входного в режимах: 
ЧМ 
Отклонение от линейности В Иа. 
пазоне оптических плотностей 
0,05—1,5, не более, 4$ °. 


Система синхронизации 


Система фазирования 
Система управления. 
Электропитание 


Температура, °С 


Схемы аппаратов обеспечивают: 


каналы тональной частоты и 
КВ радиоканалы в режиме ча- 
стотно0ой модуляции несущей 
или поднесущей частот радио- 
передатчика 


220Ж230 
195Ж292 
барабанная 
правое и левое 
0,200 и 0,265 


50 | 


амплитудная (АМ), 
частотная (ЧМ) 


позитивный и негативный. 


негативный 
| 1500 = 
2300 
—26-+Ы17 -- 
ж- 60 | 
—= |—40— +17 
20. 


автономная от 


камертонного |источника син- 
генератора | хрочастоты 
электрическая, дистанционная 


ручная и автоматическая . 
от сети переменного тока на- 
пряжением 127/220 В 

от 5 до 40 


передачу полутоновых и цветных изображений при одноцвет- 


ном воспроизведении; 


подачу передающим аппаратом на приемный ‚аппарат при авто- 


матическом управлении сигналов: 
ня входного сигнала, 
НИЯ; 


дистанционной установки уров- 
включения двигателя развертки, фазирова- 


ведение с помошью переговорного устройства служебных пере- 


говоров между корреспондентами по 


ЛИНИЯМ. 


двух- и четырехпроводным 


Аппараты выпускаются в металлическом корпусе и напольном 


исполнении. 
13* 
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АППАРАТУРА ФАКСИМИЛЬНАЯ ТИПА «ИНЕЙ» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура факсимильная типа «Иней», состоящая из переда- 
ющего аппарата, факсимильного аппарата ФАДН и приемного 
факсимильного Ф4ПН, предназначена для передачи и приема раз- 
личных полутоновых изображений. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Канал связи. ‚ ‚ ,›„ в з ал Некоммутируемые каналы 
ТЧ и телефонные радиока- 
налы в режиме ЧМ несу- 
щей или поднесущей частот 

радиопередатчика 

Модуляция . . . . . ‹. ‹. Частотная и амплитудно-ча- 
стотная 

Запись . . . . о. в в 9 На электрохимическую бу- 

| магу 

Ширина изображения, мм: 

передаваемого . Е в Е АВ 
НИИ Вы. > 476 

Скорость развертки, строк/мин . . . . . 60, 90, 120и240 

Шаг развертки, мм/строку т Е 10:262%и20:53 

ИЕР аЗВерТКИЕ в. ==... 2... т. 5 >. рлоскостная 

Индекс взаимодействия . . 07би 288 


Разрешающая способность в направлёнии раз- 
вертки, линий/мм, не менее: =: 
в режиме АЧМ на. скоростях: 
60.90: строкуми 3,8 


240 строк/мин ое С ОФ 
в режиме ЧМ на скоростях 60, 90 и 120 
строк/мин т" 
Механические качания аппаратов при совместной 
Оо еа аи вита о а —0,15 
Электропитание 22. Г ог сети переменного тока 


напряжением 127/220 В и 
частотой 50 Гц или напря- 
жением 115 В и частотой 
400 Гц 
Температура; °С Е Жы от {5 до 50 
Относительная влажность, ее > СЕЛО ОБ 


Схемы аппаратов обеспечивают: 
.  Передачу различных полутоновых изображений при одноцвет- 
ном воспроизведении: 

автоматический выбор модуля, скорости, запуск двигателя, фа- 
зирование и дистанционную остановку приемного аппарата пере- 
дающим аппаратом после окончания передачи. 

Факсимильные аппараты выпускаются в настольном, а блок пи- 
`тания — в настенном исполнении. 
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ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ ТИПА «ШТРИХ-Л» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Приемо-передающий факсимильный аппарат типа «Штрих-Л» 
предназначен для передачи и приема штриховых документальных 
сообщений, графического и текстового материалов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Канал связи. . . . . . о Физическая цепь, линии 
ГТС и канал тональной ча- 
стоты с  двухпроводным 
окончанием 
Максимальный размер бланка (передаваемого 


материала), мм Ее Ть чес нее ПОРОДОЙ 
Нолезное поле: заниси,: мм 193Ж277 
Способ записи и 9 => - ОТКрытыв,‚ ‘электромехани- 


ческий, пастой для шарико- 
вых ручек на писчую бу- 


магу 

Тин развертки ее а тЫ, барабанная 
Скорость развертки, строк/мин: 

по физическим цепям и линиям ГТС. . . 120и 240 

поман ам о, Е и. -9 820 
ПАОДУЛЯЦИЯ в. о. 2. >. 0 9. 9 5 2 Частотная 
Разрешающая способность вдоль линии разверт- 
ки. не: менее, -линий/мм :-3. +. Эд е: 3,8 
Шаг подачи, мм/строк я РОНС. 
Синхронизация сетевая или 

автономная 

Модуль взаимодействия. пы 20а 
Максимальная чувствительность приемника, не 
хуже, дБ я р) 
Электропитание . . . . . ‹. ОТ сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


ры Е 110 
Петера ра о ды о ео Го 
Относительная влажность при 20°С, $ . . . "до 85 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 450Ж400Х 180 
Е Е ее 6020 


Схема аппарата обеспечивает: 

передачу изображений, выполненных тушью или чернилами чер- 
ного, синего, фиолетового, красного и зеленого цветов, при одно- 
цветном воспроизведении; 

автоматическое слежение за плотностью фона подложки; 

ручное и автоматическое отключение аппарата при любом ре- 
жиме работы; | 

возможность использования линии для подключения ее к теле- 
Фонному аппарату для поочередной передачи информации. 

Аппарат выпускается в настольном исполнении. 


тж 
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ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ ТИПА «ШТРИХ-М» 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Приемо-передающий ‘факсимильный аппарат типа «Штрих-М» 
предназначен для передачи и приема документальных сообщений, 
‘графического и текстового. материалов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Каналы связи. . . . . . . Физическая цепь, линия 


ГТС и канал тональной ча- 
стоты с двухпроводным 


ТЕЛЬ 


ДАТЧИК 
Пазобы/х 
иМПуЛЬ 08 


- окончанием 
ГРЛОК иРхлн, Линия 
ГРИН РЕВ Са рр ИИ Ека Ве С 
[ис розбертки | лек. передатчика = и: 
| Ш СКОТ 

22 ры 
- #77 Ри | 
Г] пер. 
УМ | 
| [ Птенци- | 
ОМЕТИ 21|. 
| Пищу АНИ 
| устр- 60 
: | ИСкоПитЕлЬ| > 
| УЗЕЛ раЗиревания || Г=Йе 
ИАЛИЧЕНИЯ| В ы 
ПоЙАчи и —+ 
| | у | ИУСКОПиГТелЬь 
| = 1 
| 8 
| Распредвелие Геть 
| 


ь 
А ие ЕЕ ЕЕ: 


Рис. 11.11. Структурная схема аппарата «Штрих-М» 
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Максимальный размер бланка (передаваемого 

материала), мм . Е ОО 

Полезное поле записи, мм Е ее „ПОРОЙ 

Способ записи . о в в в а Открытый, электромехани- 
’ ческий, чернилами на пис- 


чую бумагу 
ие развертки с она сне" а барабанная 
Скорость развертки, строк/мин: 
по физическим цепям и линиям ГТС. . . 120и 140 
поканаламо Ве аа ан. „№20 
ОД ее. Частотная 
Разрешающая способность вдоль линии разверт- 
Ки, не_ менее, линий/мм- кл о. д.4 
С ри. аа И Е ИЕ 
ик привмникй — а] 
еее | а Ба 
+: отеит, Е ЗЫ ми 35 
р 9 -ТОЛЕЮСИ. р. ях З Е ВЕ 
| ЕЕ: 55 
' 
| 


ВАА ЕЕ 


Рек Я моторное 
Гринхренизации | —— | (0/7 - 00 
й 


АД 


Н--- 
| 
| 
| 
| 
т 


‚ Синхр. № Илиувбтя Ген. — 72 
ебтомегт. Е дем || 4000 Пел на 2 


81 


| ИЛИ 


93Л 
Выкл НЕНИЯ 
оппарата 
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Шаг подачи, мм/строк о т 0-59 

Время передачи бланка, мин. . . . 1 
Выходное сопротивление, Ом р К < 1600 
Номинальный уровень нередачи дБ 
Максимальная чувствительность приемника, не . 
Пе о. их И 
Электропитание о сети переменного тока 


напряжением 127/220 В 
Максимальная потребляемая от сети МОЩНОСТЬ, 


Вт=>. о ео АКН ск к О НЕТ 
ра ур а. Е . от -5 до +40 
Относительная Вано ых 210580 
Габариты (ширина, глубина, высот ), мм . . 420хХ469Х177 
ава. Е 320 


Схема аппарата обеспечивает: 


передачу изображений, выполненных чернилами или тушью чер- 
ного, синего, фиолетового, красного и зеленого цветов, при одно- 
цветном воспроизведении; 

автоматическое слежение за плотностью фона подложки: 

ручное ‚и автоматическое отключение аппарата при любом ре- 
жиме работы; 

автоматический контроль приемным аппаратом за работой пере- 
дающего аппарата. 

Аппарат выпускается в настольном исполнении. 


ПРИСТАВКА ЛИНЕЙНАЯ ТИПА ПЛ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Приставка линейная типа ПЛ предназначена для подключения 
к одной соединительной линии до четырех приемных факсимиль- 
ных анпаратов типа ФАК-П и обеспечения коррекции амплитудно- 
астотной характеристики соединительной линии. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Рабочий диапазон частот, Г. . . . «- -300—3400 


Диапазон уровней входных . сигналов, дБ . . от —17,4 до 0 
Число выхолов 


Плавно перекрываемый диапазон уровней выход- 


ных сигналов, дБ . а аа" + ОЛЕОЛОЕТЭЙ 

Постоянство уровней выходных сигналов на каж- 

ПМЕ ИЗ ВЫ ХОДОВ ДЕ ее ВЕ —=0,435 

Коэффициент нелинейных искажений в рабочем 

диатазоне частот, незболев ео 

Ступенчатая регулировка затухания 

в рабочем диапазоне частот, дБ . от 4,35 до 30,4 через каж- 
: дые 4,35 дБ 


Неравномерность частотной характеристики в ра- 
бочем диапазоне частот, не более, ад о ыЙ 


Устройства телеобработки и передачи данных 
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Входное и выходное сопротивления, Ом. 600-=90 

Электропитание от сети переменного тока на- 
р пряжением 127/220 В-10% 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


Вт: Е | 
понпература, Фе от 4 Б д 
Относительная влажность при 35°С, $ . 08 а 
| абариты (ширина, глубина, высота), мм . . 490Х354Ж200 
ею 


Приставка выпускается в настольном исполнении. 


Измери- 
я 7РЛЬ НЫ! 8 
Усилия вль 


Измери-. 
тельный 
прибор 


Амплитуа- 
5 ды1ра8: 
нидатель 


ход 


127/ 220 В 


Рис. 11.12. Структурная схема ПЛ 


‚ 11.4. Устройства телеобработки и передачи данных 


АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ ТИПА ‹«АККОРД-12001П» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура передачи данных приемо-передающая типа «Ак- 
корд-12001Ш1]» предназначена для достоверной передачи информа- 
ции от территориально ‘удаленных потребителей к вычислитель- 
чым центрам и обратной доставки. обработанной информации. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Взаимодействут ‚ . . с *# #› С одноименной аппарату- 


рой, установленной на про- 
`тивоположном конце 
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коммутируемые и некомму- 
тируемые каналы ТЧ с двух- 
и четырехпроводным окон- 
чанием, организованные по 
кабельным, воздушным и 
радиорелейным линиям свя- 
зи, а также линиям мест- 
ных и городских телефон- 
ных сетей 


Канал связ аъ. 


Скорость работы, Бод: 


выпрямом канале... 3: —600-и 1200 
вобратном канале „= : . 
Дальность действия, км, при скорости работы, 
Бод: 
О Е ля. 91400018000 
лы с: Е я. 260000000 
Достоверность передачи. . . . не хуже 10-8 (на знак) при 


вероятности искажений в 
канале связи не более 
ъ 2.10—* 
Уровень входного сигнала, дБ. . от —4,348 до —43,478 
Уровень сигнала на выходе модуля- 
Пора о а се 01-0 до 15.052 


Модуляция. . . Частотная 
Исправляющая способность коррекционного уст- 
ройства, не ‘менее, 40 
Ввод данных: 
параллельный з .. о. в С Пперфоленты шириной 17,5 


и 25,4 мм через фотосчиты- 
вающее устройство Е$-1500 
5-, 6-, 7-элементным двоич- 
ным кодом с признаком и 
без признака четности и не- 
четности и 8-элементным 
двоичным кодом с призна- 
ком четности 


последовательный $ . . = ‘блоками по 2940: или. 12 
ыы элементов 
Вывод данных ‚„ . ‹‚„ ‚ ›„ в на ленточный перфоратор 
ы у ТЕЛ-150 


Скорость ввода и вывода данных, зн./с, при ра- 
боте со скоростью: 


а АЫ о. г НЫЕ. 150 
600 Бод . з 75 
Рабочие частоты, Гц, при скорости работы, Бод: 
пы сои 213005100 
00. 200 
И С ес, ое = 300:и-250 
Электропитане . . ‹. . . ‹. от сети переменного тока 


напряжением 220 ВЕНЕ 


Максимальная потребляемая от сети мощность, 
Вт . ® . ° о о ° ° о о ° с В 850—1000 
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Температура, Сы а ео ее ог +5 до 40 
Относительная влажность, не более, % 9 

Схема аппаратуры обеспечивает: 

ввод и вывод информации с использованием бумажной перфо- 
ленты; | 

передачу данных в режиме симплекс по двухпроводному кана- 
лу и дуплекс по четырехпроводному каналу; 


режимы работы: «Телефон» — служебная связь по каналам 
ТЧ; «Передача данных» — передача данных в соответствии с уста- 
новленной скоростью работы; «Прием данных» — прием информа- 


ции в ссответствии с установленной скоростью работы; «на се- 
бя» — проверка исправности аппаратуры. 
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ИРТД-М7 ПРРРВА И7тр-в 

2РОИНИЯ РИРНИДЕХ ЩИТЫ 
УРПр-07 т 

СОРОЯНЕНИЯ ШИК 


|_2/70/ ГЕИ ИРА _] 


Рис. 11.13. Структурная схема «Аккорд-1200|П» 


Комплектация и конструктивные данные аппаратуры приведе- 
ны в табл. 11.3. | 

Стойка УЗО выпускается в напольном, а «Модем» — в нас- 
тольном исполнении. 


ТАБЛИЦА 113 


Габариты, мм 


Наименование оборудования Количест- Масса, 
р ух во, шт. |Шири- |Глуби- | Высо- КГ 
на на та 
Стойка — устройство защиты от 
ошибок приемопередатчика УЗО 1 600 480 1482 185 


Стойка — устройство преобразова- 
ния каналов («Модем») 1 

Стол оператора 1 1500 598 882 120 

Фотосчитывающее устройство 1 

Перфоратор ленточный ПЛ-150 1 

Прибор сопряжения «Модем» с 


соединительной линией ПВК 
(прибор выделенных каналов) 1 416 276 172 — 
Телефонный аппарат ТАН-70 1 195 215 108 8 


ето О Е ИР Бы о НЫ, Е и 2 НА 
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АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТИПА «АККОРД-50» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура передачи данных типа «Аккорд-50» предназначена 
для передачи данных от периферийных потребителей к вычисли- 
тельным центрам и обратной доставки обработанной информацин. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Взаимодействует . пар т ми дем ‚ одноименной аппарату- 
рой, установленной на про- 
тивоположном конце 

Канал связи. . . . . . о. Коммутируемый  телеграф- 
ный канал сети абонентско- 
го телеграфирования 


Скорость работы, Бод . . . . 50и 100 

Достоверность передачи. . . . не хуже 10-6 (на знак) при 
вероятности искажений в 
канале ` связи не более 


2.10— 
Контактное деление передачи . . 7,5 
Ввод: ланных =... =: 2 перфоленты”-через.. ввол- 


ное устройство или непо- 
средственно с телеграфного 
аппарата; параллельный 5- 
или 8-элементным кодом 


Вывод данных т... На. ленточный. перфоватор 
или телеграфный аппарат 
Электропитание =: -:...: от 2еети переменного--тока 


напряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


а 8-8: 250 
пемнеразту а. о о-Е0 
Относительная влажность, 4$... . . . До 95 
Габариты (ширина, глубина, высота), мм . . 600Ж545ж1052 


а КЕ ща ты р а Зы, 150,0 


Схема аппаратуры обеспечивает: работу в режиме с авто- 
матическим обнаружением и устранением ошибок, возникающих 
в канале связи при фиксированной длине блока информации, а 
также при свободной ‘длине блока информации с использованием 
комбинаций «Начало блока» и «Конец блока»; световую сигнали- 
зацию режимов работы. 

Аппаратура выпускается в напольном исполнении. 


- 
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Рис. 11.14. Структурная схема «Аикорд ТО» (а) и схема соедине- 
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АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТИПА АПД-МА 
НАЗ НА ЧЕНИЕ 


Аппаратура передачи данных типа АПД-МА. предназначена для 
обмена буквенно-цифровой информацией между оконечным обору- 
дованием данных на абонентских пунктах и ЭВМ в центрах об- 
работки данных, а также ‘для обмена информацией между пери- 


‚ ферийными пунктами. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


АПД-МА-ТФ | АПД-МА-ТГ 
Канал связи . . . , ‹. , канал ТЧ, фи- |телеграфный, 
зическая цепь |физическая 

цель 
Скорость передачи, Бд. . . 600и 1900 50; 75; 100; 200 
Затухание, перекрываемое на ча- 
стоте 1700 Гц, не менее, дБ. ‚ 43 — 
Амплитуда токовых сигналов, В. — 60 или 20154 
Число элементов в коде, . ‚, — 8.89 
Исправляющая способность приемных устройств, 
о оо ЕН о 460 
Электропитание 1 Во. =  отеети переменного тока 


ры напряжением 220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 


В =: 220 
Температура, °С Пет. ся рю 50 

тносительная влажность, $ф. .. . . ‹ до 95 
Габариты, мм о >. -49055055630 
Раса: к а а. г 2х а ви 60:0 


(Схема обеспечивает: 

передачу массива информации или обмен информацией в ви- 
де диалога; 

работу в полудуплексном режиме АПД-МА-ТФ по некоммути- 
руемому или коммутируемому городскому или междугородному 
телефонному каналу связи с двух- или четырехпроводным окон- 
чанием; 

работу в полудуплексном режиме АПД-МА-ТГ по телеграфно- 
му каналу связи с четырехпроводным окончанием; 

радиальное подключение к оконечным пунктам по стыку Сз: 


к одному оконечному пункту или до восьми оконечных пунктов 
к одному образцу аппаратуры. 


АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТИПА АПД-МД 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Аппаратура передачи данных типа АПД-МД предназначена для 
обмена буквенно-цифровой информацией между оконечным обору- 


дованием центров обработки данных управляющих вычислитель- 
ных комплексов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Канал связ оо о в. а аканат и 

физическая 
цепь 

Скорость передачи, Бод . . . .._. . 600 и 1200 

Затухание, перекрываемое на частоте 1700 Тине 

МЕНЕ к м ат, 5 ЕЕ Е 43 

Исправляющая способность приемных устройств, 

а о, Е Дт ее 46,5 

Число элементов в коде, принимаемом от ООД . 5, 7, 8, 9 

Электропитание . . . . . ‹. ОТ сети переменного тока 


напряжением 220 В 
‚Максимальная потребляемая от сети мощность, 


=, - 400 
пемпература» С и. Зал. Бао ВОТ 5 до 50 
Относительная влажность ф. . . . . . 0 95 
Габариты мм пре На 700Ж600ж1600 
а 5 аа ва 300 


Схема обеспечивает: 

дуплексную и полудуплексную передачу массива информации 
в режиме «Данные»; 

ведение служебных телефонных разговоров в режиме «Теле- 
фон»; 

радиальное подключение ООД по стыку Сз; 

магистральное подключение к аппаратуре до 16 ООД; 

магистральное подключение до четырех образцов аппаратуры 
к групновому устройству ЭВМ. 


УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ («МОДЕМ») 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Устройства преобразования сигналов предназначены для пре- 
образования дискретных сигналов информации в сигналы, пригод- 
ные для передачи по стандартным каналам тональной частоты. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические и конструктивные данные устройств приведены в 
табл. 11.4. 

Все устройства имеют настольное, а ЕС-8010 и ЕС-8015 — на- 
польное исполнение. 


МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТИПА МПД 


НАЗНАЧЕНИЕ 
Мультиплексоры передачи данных типа МИД предназначены 
для сопряжения каналов связи Единой системы (ЕС) ЭВМ с ап- 
паратурой передачи данных. 


№. 1 


ТАБЛИЦА 11.4 


«Модем-1200» 
(«Аккорд- 
1200ПП») 


Параметры 


«Модем-2400» 


(ЕС-8010) с 


«Модем-2400» 


«Модем-4800» 
(ЕС-8015) 


Каналы связи 


Скорость передачи, Бод: 


Коммутируемые и некоммутируемые телефонные 
каналы с двух- и четырехпроводным окончанием 


в прямом канале 600, 1200 600, 1200, 2400 300, 600, 600, 1200 
1200, 2400 
в обратном канале 75 75 75 Мб 
Дальность действия, км 12 500 13 900 12 500 13 900 
Количество переприемных 
пунктов — 8 = 6 
Модуляция Частотная Четырехфазная (на ско-|Частотная Частотная 
рости 2400 Бод) и 
двухфазная (на’ скоро- 
сти 1200 и 600 Бод) 
дифференциальная 
Электропитание От сети переменного тока напряжением 9290 В 
Максимальная потребляе- 
мая от сети мощность, Вт |100 — 30 . |70 
Габариты (ширина, глуби- 
на, 'высота), мм 573Ж653Ж234 600%ж400х 880 690Ж235Ж290 1[480Ж210Х400 
105 10 16 


Масса, кг 35 


Стандартный ТЧ 


2400, 4800 


75 
13 900. 


6 


Восьмифазная диффе- 
ренциальная (на ско- 
рости 4800 Бод) и че- 
тырехфазная диффе- 
ренциальная (на ско- 
рости 2400 Бод) 


600%580Ж655 


115 


007 


ИЕБЯ> ноняиенэоиАной еЯаАлеаециу . 


Параметры 


Кысь = 


МПД-1А (ЕС-8400) МПД-2 (ЕС-8402) 


ТАБЛИЦА 11.5 


МПД-3 (ЕС-8403) 


| р ПХ И о Хо О о. 


| | 2 | | 3 | 
ООО ИИА ВВ О ЗОО ООВ ИВ 


Взанмодействует 


Каналы связи 


Количество каналов 
связи, подключае- 
мых к устройству 
при работе в ре- 
жимах: 

полудуплексном 
дуплексном 

Работа по каналам 
связи 

Ввод и вывод ин- 
формации 

Способ подключе- 
ния устройства к 
каналу Ар: 

Скорость передачи, 
Бод 

Код передачи 

Метод защиты от 
ошибок 


с АП-2 


(ЕС-8502), АП-4 
АП-61 (ЕС-8561), АП-63 (ЕС--8563), 
АП-70 (ЕС-8570), а также с неко- 
торыми АП, не входящими в со- 
став ЕС ЭВМ, и телеграфными 
аппаратами типа РТА 


МПД-2 и МПД-3 для межма- 


шинного обмена 


Каналы ТЧ и телеграфные коммутируемые и некоммутируе- 


(ЕС-8504),|со всеми типами АП, а также сс АП-1 (ЕС-8501), АП-70 


(ЕС-8570), АП-3 (ЕС-8503), 
а также с МПД-2 (ЕС-8402), 


МПД-3 (ЕС-8403) для меж-. 


машинного обмена и старт- 
стопными телеграфными 
аппаратами типа РТА 


мые каналы связи с двух- и четырехпроводным окончанием 
до 15 от 8 до 176 цо 4 
до 7 от 4 до 88 — 
Независимая Независимая Независимая 
Осуществляется по запросу ЭВМ или принудительно 
Стандартный “интерфейс ввода и вывода 
50, 100, 200, 600, 1200, 2400 50, 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800 50, 100, 200, 6001200, 


Международный телеграфный № 2 

мат-| Продольно-поперечный контроль 
четности; продольный контроль 
с использованием циклического 
кода; контроль с использованием 
циклического кода по рекомен- 
дациям . МККТТ У-41 ‚д 


Решающая обратная связь, 


ричный 


1200/2400 и 4800 


Продольно-поперечный с 
использованием цикличе- 
ского кода 


2А 


хчанне! инеЦэ4эи и инлооеаоозиэл еатоно4и 
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Продолжение табл. 11.5 


ива —о—_цЬ)—Йь хх Ьо—к—дк—д—ккдко_ококо_о_кокок_о_к_к_к—_к_к_к_к_к—к—к—к0к 


—  рьрлшь —ыЫыыыы——ы—ы—ы=—ы—ы—ю—ю—ю—»м—»ы»ь——ЭЫ—щМщМдЫ—— 


1 2 3 4 
Электропитание От трехфазной сети переменного тока. напряжением 380, 290 В м 
т 0 
Максимальная по- 1800 9000 1000 
требляемая от се- 
ти мощность, Вт 
Схемы устройств а) обмен информацией в полу-|а) ‘попеременное подключение са) обмен информацией в 


‚ обеспечивают дуплексном режиме с АП и в 
дуплексном режиме с ЭВМ че- 
рез такой же МПД; ным 


моделей ЕС ЭВМ; 


6) выполнение 
удаленных АП; 


6) работу с АП-70 со скоростью 
100 Бод по физичееким цепям и 
некоммутируемым телеграфным 
каналам с использованием адап- 
тера АД-1; 


’ 


в) формирование и 
мультиплексный 
лей состояния; 


в) работу со скоростью 50 и 
75 Бод с телеграфным аппара- 
том типа РТА по физическим це- 
пям, коммутируемым и некомму- 
тируемым телеграфным каналам 
связи с использованием адапте- 
ра `АД-2; 


]г) синхронный обмен с АП-61 и 
| АП-63 со скоростью передачи 
200/1200 и 2400 Бод; стартстоп- 
ный метод символьной синхро- 
низации; стык С› с «Модем-2400» 
по  некоммутируемым каналам 
ТЧ с использованием адаптера 
АД-3; 


ность управляющих 


помощью двухканального 
ключателя ‘к двум мультиплекс- 
каналам одной или разных 


команд для всех 


выдачу 


канал указате- 


СИМВОЛОВ; 


пере- 


полудуплексном режиме 
СТАЕ 


6) попеременное подключе- 
ние с помощью двухка- 
нального переключателя 
к двум мультиплексным 
каналам одной или раз- 
ных моделей ЕС ЭВМ; 


в) работу со стартстопным 


телеграфным аппаратом 
со скоростью 50 Бод по 

выделенным телеграфным 
каналам через адаптер 

ТА-2; 


г) распознавание и последователь-|г) работу с АП-1 и АП-70 


со скоростью до 200 Бод 
по' коммутируемым и не- 
коммутируемым каналам 
ТЧ через адаптер ТА-1; 


ика> ионаиелнэмАноф еаА1леаенциу 


с07 


> 


2 


д) обмен 
со скоростью 100 Бод стартстоп- 
ным способом; стык Со с «Мо- 
дем-200» по выделенным кана- 
лам ТЧ, с «Модем-200» и ВУ-ТФ 
по коммутируемым каналам ТЧ 
с использованием адаптера АД-4; 


е) работу с АП, не входящими в 
состав ЕС ЭВМ с использова- 
нием адаптера АД-5; 


ж) работу со всеми АП ЕС ЭВМ 
синхронного типа при использо- 
вании адаптера АД-6; 


3) повышение достоверности. ин- 
формации адаптерами —АД-|— 
АД-6 с помощью двухкоординат- 
ного матричного хода; 


и) возможность. изменения кКомп- 
лектации линейных адаптеров; 


к) автономную 
ства 


проверку устрой- 


3 


О ниве иена чипе чаи ила 


информацией с АП-70|д) стартстопный обмен данными сд) 


АП-70 со скоростью 100 Бод по 
коммутируемому или некоммути- 
руемому каналу ТЧ, некомму- 
тируемому телеграфному каналу 
связи; стыки с «Модем-200» по 
некоммутируемому каналу ТЧ и 
с «Модем-200» и ВУ-ТФ по ком- 
мутируемому каналу ТЧ и те- 
леграфному каналу; 


е) обмен данными при работе с 
АП-61 и АП-63 по некоммути- 
руемому каналу ТЧ со скоростью 
1200 и 2400 Бод при синхронном 
методе обмена и стартстопном 
методе символьной синхрониза- 
ции; стык с «Модем-2400» при 
работе по. некоммутируемым ка- 
налам связи; 


ж) обмен данными при работе с 
АП-4 по некоммутируемым ка- 
налам ТЧ со скоростью 1200 и 
2400 Бод и стык с «Модем-2400»; 


3) автономную проверку устройст- 
ва 


Продолжение табл. 11.5 


————ы—ы—»=»—»—»„„“—=—=—=—=—=—=—»—_»_—»<»»___._»_»_»_„.»_”_»_»»_»„_»»»_<_—<_<__—_——_ 
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работу со скоростью 
1200/2400 или. 4800 Бод по 


выделенным каналам ТЧ- 


через адаптер СА-| с ана- 
логичным мультиплексо- 
ром; 


е) работу с АП-3 по ком- 
мутируемым и некомму- 
тируемым каналам —ТЧ 
через адаптер АА-1 


ханнеф инвешэаэи и инлооеаооэнэь еаэломоЧлод 


$07 


Окончание табл. 11.5 


Комплектация а) стойка управления с. блоком| а) блок общего управления; — 
сопряжения с каналом ввода и 
вывода; 


6) двухканальный переключатель;|б) блок сопряжения с каналом 
ввода и вывода; 


в) линейные адаптеры; в) блок сопряжения с АПД; 
г) блок питания; г) блок специального управления; 
д) пульт оператора; д) двухканальный переключатель 


е) сервисная аппаратура 


Габариты (ширина, Стойка 1200х750Х 1600 Стойка и кросс-шкаф 1200%750Х 1600 
глубина, высота), м = ` 
ММ Стол оператора 1200Ж650Х 1065 1200жЖ860Х 1600 


Столик 550Ж635жЖ670 


УСУ 


е1нэмАног еаАлеаенциу 


ина ионяц 


Устройства телеобработки и передачи данных 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Технические, 
типлексоров приведены в табл. ` 11 55. 
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комплектовочные и конструктивные данные муль- 


ТГ некомм. канал и | 


Гг---- бизическая цепь 
| ЕТ Е АП- 70 | 
| са ЕО, ПР Сан 
са Г ль/.ц Физическая цепь | 
а ПВ ТГ | 27А- 5 | 
| ! к | 
< ч 
у а 
> ЗЕ Мод Явкомм. канал 174 ИЯ | 
| 3 5® 2400’ 1(АП- 63). 
© 
| ЗН Камм. и дыделенньй 
ъ& ВРУТ канал 74 1АП- 70| 
й рРозеи- (ито) 4П-70| 


Рас. о схема ео СОтН данных ЕС ЭВМ 


о 


АБОНЕНТСКИЙ ПУНКТ ТИПА АП-4 4 (ЕС8504) 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Абонентский пункт типа АП-4 является групповой терминаль- 
ной системой с программным управлением, предназначенным для 
работы в системе телеобработки данных в Единой системе ЭВМ 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество модификаций 
Типы модификаций 


Взаимодействует 


Область применения 


6 

с АП-4 ((ЕС-8504) по 
АП-4-6 (ЕС-8504-06) 

с любой из моделей ЕС че- 
рез мультиплексоры переда- 
чи данных, стык Со и «Мо- 
дем-2400» 

в АСУ и при обработке 
данных непосредственно в: 
местах возникновения и 
потребления информации 
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Канал связи. .„. . . 1 2 о Зыделенный канал ТЧ с че- 
тырехпроводлным — оконча- 
нием 

Режим работы . -, .’. # ›„_ Полудуплекс 

Скорость передачи, Бод. . . . 600, 1200 и 2400 

Способ передачи . . . . ‹. $5 Синхронный 

Дальность передачи, км. . . ‹‚ 14000 


Максимальное расстояние устройств 
ввода и вывода от центрального уст- 


ройства, м. м -^.. 500 

Способ управления . . . . & Программный 

Формат данных ; .; . . $‹„ „ 8Восьмиразрядные двоичные 
числа и буквенно-цифровые 
поля 

Средняя скорость выполнения операций с двоич- 

ными числами, опер/с. не ь-00000 

Емкость памяти ОЗУ, кбайт ати ГО 

Чикл обращения к ОЗУ, мкс... 3 

Время выборки ОЗУ, мкс. 0.7 


Максимальное число подключаемых. устройств 
ввода и вывода (УВВ) . 8 


Скорость обмена данными с УВВ, ОИ при 
работе в режимах: 


мультиплексно0ом .. . Е Ве 
монопольном . . ра 8. 50 
Эпектролитание ня те. тот ЕЮ: сети пере- 
_ менного ке напряжением 
380/220 В 
Максимальная потребляемая от сети мощность, 
Вт . ° . ® 2 В з = з 8 з 5 р] 6000 
Температура, .°С . : г.—д” в от ЕО До 40 
Относительная влажность при `30°С х м 20:95 
Запыленность, не более, мг/мз 2270.2 


Схема пункта обеспечивает: 


сбор информации от периферийных устройств ввода—вывода; 

выдачу информации на устройства ввода—вывода; 

обмен информацией с вычислительным комплексом; 

подготовку и обработку данных по заданному алгоритму. 

Комплектация оборудования в зависимости от модификации 
пункта приведена в табл. 11.6. 


ПРОЧИЕ АБОНЕНТСКИЕ ПУНКТЫ 


Назначение, технические и конструктивные данные абонентских 
пунктов приведены в табл. 11.7. 
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407 


ТАБЛИЦА 11.6 


Наименование оборудова- 
ния 


АП-4 


(ЕС-8504) 


(ЕС-8504-01) 


АП-4-1 


`АП-4-9 


(ЕС-8504-02) 


АП-4-3 


(ЕС-8504-03) 


АП-4-4 


(ЕС-8504-04) 


(ЕС-8504-05) 
(ЕС-8504-06) 


АП-4-5 
АП-4-6 


Центральное устройство 
П-2100 


Стойка ИА-001 
(«Модем-2400» ) 
ЕС-8010 

Блок магнитной ленты 
АП-5080 

Устройство ввода ин- 
формации с перфокарт 
АП-6100 

Устройство перфолен- 
точное АП-7100 

Устройство последова- 
тельной печати 
АП-7101 

Устройство печатающее 
АП-7102 

Имитатор канала 
Т АП-0101 

Стенд проверки логиче- 
ских ТЭЗ ЕС-А161 


| 


1 


Поставляются по отдельному заказу, 


3 
1 


5 


-—^ 


4 
1 


4 
2 


бей 


особо ого- 


варивается необходимость имитатора канала Т 


Рис. 11.16. 


схема связи АП-4 с 


Структурная 
ЭВМ 


Параметры 


Назначение 


Модификации 
Взаимодействует 


Каналы связи 


Режим работы 

Скорость передачи, 
Бод 

Метод передачи 


Режим взаимодейст- 
вия с ЭВМ 
Код представления 
информации 
Количество симво- 
лов, отображае- 
мых на экране 


АП-2 (ЕС-8502) 


Низкоскоростной, син- 
хронный, для работы 
в системе обработки 
данных 


С эвм через мульти- 
плексор МПД-2 или 
одноименными АП 


Коммутируемые и не- 
коммутируемые кана- 
лы: 

ТЧ с двухпроводным 
окончанием; 
телеграфные с четы- 
рехпроводным окон- 
чанием 


Полудуплекс 
200 
Синхронный 


Соперничество 


КОИ-7 


АП-61 (ЕС-8561) 


АП-63 (ЕС-8563) 


Среднескоростной, для непосредственного 
обращения за информацией к ЭВМ 


Модель 1 и модель 2 

С ЭВМ через мульти- 
плексор МПД, с дис- 
плеем и пишущей ма- 
ШИНКОЙ 


Выделенные ТЧ кана- 


лы 


Полудуплекс 
200, 1200, 2400 


Для модели | — син- 
хронный, а для моде- 
ли 2 — асинхронный 
(стартстопный) 

Подчинение 


960 


С ЭВМ через «Мо- 
дем-2400» и стык С2 
и мультиплексор 
МПД-2 для модели 1 
и МПД-!А и МПД-2 
для модели 2 

Выделенные каналы 
ТЧ с четырехпровод- 
ным окончанием 


Полудуплекс 
1200, 2400 


Синхронный и асин- 
хронный (стартстоп- 
ный) 


Подчинение 


240/480 


ТАБЛИЦА 1.7 


АП-70 (ЕС-8570) 


Низкоскоростной, старт- 
стопный, для работы 
в системах телеобра- 
ботки ЕС ЭВМ 


С ЭВМ через мульти- 
плексоры МПД-1А, 
МПД-2 и МПД-3, а 
также с одноименны- 
ми АП 


Коммутируемые и не- 
коммутируемые кана- 
лы ТЧ и некоммути- 
руемые телеграфные 
каналы связи | 


Полудуплекс 
100 
Асинхронный (старт- 
стопный) 


Подчинение, соперниче- 
ство 
КОИ-7 


80: 


изна2 ионяаиеьнэмАно! еААлеаенциу': 


Длина 
щения, знак 

Расстояние от вы- 
носного пульта 
(дисплея) до 
устройств группо- 


вого управления, м 


Электропитание 


Максимальная по- 
требляемая от се- 
ти мощность, Вт 

Схемы пунктов 
обеспечивают 


блока сооб- 


500 


500 


От сети переменного тока напряжением 


о 10% 
220 В 15% 
600 


а) печать на пишущей 
машинке с одновре- 


менным нанесением 
информации на пер- 
фоленту или карту, 


без вывода данных 
в канал связи; 

б) передачу в канал 
связи данных, вводи- 
мых с перфоленты или 
карты, или прием 
данных из канала и 
вывод их на печать; 

в) автоматическое пере- 

ключение с ‹переда- 
чи» на «прием» 

г) ведение служебных 
телефонных перегово- 
ров 


380/220 В о 
700 


а) ввод в ЭВМ инфор- 
мации с пишущей ма- 
шинки и отображе- 
нием на экране дисп- 
лея или печатном ли- 
сте; 

6) вывод информации 
из ЭВМ на печать или 
дисплей; 

в) световую сигнализа- 
ЦИЮ на выносных 
пультах готовности к 
работе и отправки со- 
общения 


—1о 


4500 


80/220 в 10% 
380/220 В 10% 


а) присоединение к бло- 
ку группового управ- 
ления до восьми дис- 
плеев с отображением 
480 символов или 
16 дисплеев с отобра- 
жением 240 символов 
на экране и пишущей 
машинке; 

6) прием на ЭВМ бук- 
венно-цифровой ин- 
формации, хранение 
не менее 480 (280) 
символов для каждого 
дисплея и выдачу 
видеосигналов с ото- 
бражением их на эк- 
ране; 

в) контроль правильно- 
сти принимаемой и 
передаваемой инфор- 
мации 


220 В ыы 
0 
290 


1) работу как обычная 
пишущая машинка; 

5) обмен данными с 
ЭВМ или другими од- 
ноименными АП; 

3) прерывание передачи 
информации от ЭВМ 
в случае получения от 
нее ненужной инфор- 
мации 


ханней инвеГэаэи и ин1ооеаооэиэ4 2215100412 


$0 


Окончание табл. 11.7 


Е с 


р 


И о 


Температура, °С от --5 до --40 
Относительная до 95 
влажность, 9 
Комплектация а) блок управления; 1) модель 1: а) блок группового уп- а) пишущая машинка; 
6) устройство считыва- а) дисплей с отобра- равления; 6) «Модем-200» для ка- 
ния с перфоленты и кением 64Ж15 зна- |6) дисплеи до 16 шт.; нала ТЧ или УПС-ТГ 
карты с краевой пер- ков; — в) пишущая машинка для телеграфного ка- 
форацией; 6) «Модем-200» или с блоком стандартного | нала 
в) устройства вывода «Модем-2400»; сопряжения с кана- 
на перфоленту и кар- в) пишущая машинка; лом; 
ту с краевой перфо- 2) модель 2: г) буквенно-цифрован- 
рацией; а) дисплей с отобра- ная или цифровая 
г) пишущая машинка; жением 80.12 зна- клавиатура 
д) «Модем-200» для ка- ков; 
нала ТЧ или УПС-ТГ 6) «Модем-2400»; 
для телеграфного ка- в) пишущая машинка 
нала; 


е) телефонный аппарат 
для канала ТЧ ‚ 


Габариты, мм а) стол с пишущей ма- ва — Стол с пишущей ма- 
шинкой | иинкой 
(1230Ж606Ж700); (1100Ж610Ж700) 

6) тумба с УВВ — — — 
(914Ж760Ж710) . 


оту 


ина ионаиенэмАно{ еАаА1еаеии\у 
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Глава 12 
АППАРАТУРА СИГНАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 
<> 


12.1. Общие сведения 


Апнаратура сигнализации времени, включаемая в систему про- 
изводственной связи как ее составная часть и называемая аппара- 
турой электрочасофикации, представляет собой комплекс, состоя- 
щий из первичных (станции, подстанции) и вторичных электричес- 
ких и электронных приборов отсчета времени. Е -% 

Системы электрочасофикации по применяемым приборам клас- 
сифицируются, на: | | | 

электрические приборы отсчета времени, в которых управление 
вторичными приборами с любым видом отсчета времени осуще- 
ствляется от единых первичных приборов, посылающих в сеть 
электрические знакопеременные импульсы постоянного тока; _ 

электронные приборы времени, в которых управление вторич- 
ными приборами осуществляется как в электрических приборах 
времени или от любого генератора, обеспечивающего выдачу вре- 
менных импульсов. | 

По принципу построения электрочасовые системы делятся на: 

неавтоматизированные, локальные с применением первичных 
приборов отсчета времени с автономными источниками электро- 
питания, вырабатывающими знакопеременные импульсы, посылае- 
мые по проводам к вторичным приборам. Эти системы могут быть 
независимыми при подключении приборов отсчета времени непо- 
средственно к первичным приборам и зависимыми при подключе- 
нии их через транслирующие устройства (мощные реле, подстан- 
ции); 

автоматизированные, централизованные с применением систем 
единого времени, получающих по эфиру сигналы’ точного времени 
от эталона Государственной службы времени с последующей пе- 
редачей импульсов к вторичным приборам. 

Неавтоматизированные системы бывают трех типов: малыми, 
насчитывающими не более 60 вторичных приборов, включаемых 
непосредственно в первичные приборы; средними, насчитывающи- 
ми до 180 вторичных приборов, включаемых в часовые станции, и 
большими, насчитывающими свыше 180 вторичных приборов, вклю- 
чаемых в сеть станций и подстанций. 

По схеме построения нсавтоматизированные электрочасовые си- 
стемы могут быть одноступенчатыми, когда вторичные приборы 
подключаются непосредственно к первичным приборам или стан- 
циям, и многоступенчатыми разветвленными, в которых вторичные 
приборы могут быть подключены как непосредственно к первич- 
ной станции, так и к подстанциям, получающим временные им- 
пульсы от первичной станции. 
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В автоматизированных системах схема построения электрочасо- 
вой сети многоступенчатая разветвленная, причем вторичные при- 
боры подключаются к первичной станции. 

_ Схема построения любой системы определяется количеством 
устанавливаемых вторичных приборов, подлежащих включению в 
систему, и их территориальным расположением. 

Аппаратура сигнализации времени, приведенная В настоящей 
тлаве, разделена на пять подгрупп: 

системы единого времени; 

электронные часовые станции; 

электрические часовые (электрочасовые) станции, подстанции и 
щиты; 

_ электрочасы, включающие электрические первичные (электро- 
первичные — ЭПЧ) и электрические вторичные (электровторич- 
ные — ЭВЧ) часы; к 

электронные часы, включающие вторичные электронные часы. 

Цо последнего времени в системе производственной связи наи- 
большее распространение получили локальные системы отсчета еди- 
ного времени, построенные на базе электрических первичных и вто- 
ричных стрелочных часов. Для электропитания этих систем требу- 
ются автономные источники постоянного тока и самостоятельные 
‘линии для передачи импульсов от первичных часов (станций) к 
вторичным. 

В настоящее время распространение получили системы единого 
времени «Севэна» как промышленного (ПП), так и массового при- 
‘менения (МП), питающиеся от сети переменного тока, принимаю- 
ние сигналы точного времени от Государственной службы време- 
ни по радио и использующие в качестве каналов связи для пере- 
‘дачи импульсов как самостоятельные линии для систем «Севэ- 
на-П.», так и силовые, распределительные осветительные сети пе- 
‘ременного тока, радиотрансляционные сети и любой другой канал 
проводной связи. . 

Наряду с электрическими приборами сигнализации времени В 
настоящее время, особенно на транспортных предприятиях всех 
видов (ж.-д. и аэровокзалы, станции метрополитена и.т.д.) Ши- 
рокое распространение получили вторичные электронные приборы с 
цифровой индикацией не только в часах, минутах и секундах, но 
и наименованием месяца и дня. 

Вторичные электронные приборы времени построены на прин- 
ципе пересчета сигналов, поступающих от центральной электро- 
часовой системы. 

Источником входного сигнала для этих приборов может слу- 
жить любой генератор, обеспечивающий выдачу временных им- 
пульсов. 


12.2. Системы единого времени типа «Севэна» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Система единого времени типа «Севэна» с дискретно-разностной 
передачей показаний является электронной - автоматизированной. 
электрочасовой системой, предназначенной для электрочасофикации 


Системы единого времени 
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коммунального хозяйства городов и населенных пунктов, промыш- 
ленных предприятий, административных, культурно-бытовых, строи- 
тельных и других организаций, всех видов транспорта ит. д. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Типы модификаций . . . 


Принцип построения. . . . 


Ступени хистемы: 
первая 


вторая 
третья. 


Каналы связи между ступенями: 
первой и второй 


второй и третьей 


Емкость часовой станции. 
Максимальная погрешность задат- 
чика времени, с Ры 
Суточный ход станции, с. 
Электропитание станции 


Мощность, потребляемая станцией 
от сети, Вт: 
средняя ЕЕ к. 
в момент формирования сиг- 
нала 


Выходные сигналы часовой 


ставляющие собой 
А 


массового применения «Севэ- 
на-МП»; промышленного при- 
менения «Севэна-ПИ» 
иерархическая, разветвленная 
многоступенчатая система 


Государственная служба вре- 
мени, где первичными часами 
является Государственный эта- 
лон времени 

часовые станции 731ЧП 
вторичные часы и специальные 
приборы времени 


радиоканал С частотами 
51,5 «Гц для секундного им- 
пульса и 58,5 кГц для минут- 
ного импульса 

силовая распределительная и 
осветительная сети переменно- 
го тока, сети радиотрансляции 
или другой канал проводной 
связи для системы «Севэ- 
на-МП» и самостоятельные ка- 
бельные линии для системы 
«Севэна-ПП» 

до 500 вторичных часов 


--0,5 
РЕ 


от сети переменного тока нап- 


ряжением 127/220 ВХ» 
резервированием от источника 


постоянного тока напряжением 
24 В. „В качестве последнего 
используется батарея из двух 
аккумуляторов типа 10НК-28К 


25 


70 


станции, к которым относятся сиг- 
налы секундного и минутного ходов, коррекции и подгона, 


радиополярные ИМПУЛЬСЫ, приведены 


пред- 
В табл. 
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(ТАБЛИЦА 12.1 


Е ЕЕ к Е 


Сигналы 


хода подгона для сигнала хода 
Параметры Не 


коррекции 


секундно- | минутного секундного минутного 
го 


Ве Е ывп бы СОС 


Длительность 0,025=0,005| 2,5-0,5 0,025-0,005 в 0,025=0,005 в 2.,5+0,5 
импульса, с зоне 0—0,5 с| зоне 4—60 с 
и 0,25=0,05 в и 0,25=0,05 _ 
зоне 0,5—4 с| в зоне 
0,5—4 с 
Амплитуда на-| 24=2,4 121,2 |24-2,4 242,4 121.2 
пряжения м 
импульса, г 
я ЕрИО следо- 0,5=1,10—4 60=1,10—4 10,05==1.10— 0:05==110=* В 51. 10—1 
вания ИМ- в зоне зоне 4—60 си 
пульсов, с 0—0,5 си 0,5=1.10—4 в 
0,5=1.10—* В| зоне 0,5—4 с 


зоне 0,5—4 с . 
Число импуль- — — 16 — г — 


сов 


РЕ ВОВЕ навек ВВ ЕАН В ИЕН ЕН вы = 


Электропитание приборов системы от распределительной силовой 

| или осветительной сети, исполь- 
зуемой в качестве канала свя- 
зи между второй и третьей 

ступенями системы 

Температура для приборов систе- 

А ь .. от 5 до -Е50 

Относительная влажность, %ф . от 30 до 80 


Система обеспечивает: ат 

автоматическое согласование показаний часов и приборов вре- 
мени; 

периодическую корректировку часов и приборов времени по ра- 
диосигналам Государственной службы времени; 

бесперебойную работу часов и приборов времени при переры- 
вах в энергоснабжении; 

возможность применения вторичных часов и приборов времени 
различного типа, в том числе и иностранных марок; 

возможность передачи приборам, расположенным вблизи ВЧ, по 
каналам связи между часовой станцией и вторичными часами раз- 
личных команд (контроля счетчиков электроэнергии, включения 
бытовых приборов, охранно-пожарной сигнализации). 

Система «Севэна» позволяет из ограниченного числа функцио- 
нальных блоков набирать требуемый вариант системы. Система 
имеет следующие основные блоки: датчика времени (БДВ); дат- 
чика сигнала коррекции (БДСК); управления (БУ); питания (БП); 
вторичные стрелочные часы с синхронным и синхронно-импульсным 
двигателем (ВЧ); вторичные цифровые часы (лепестковые, свето- 
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вые с люминесцентной индикацией) (ВЧ); специальные измерители 
времени; приборы времени, используемые в системах автоматики. 

Ниже приведены назначение и основные технические данные 
блоков системы. 


БЛОК ДАТЧИКА ВРЕМЕНИ 


Блок датчика времени предназначен для выявления единицы 
времени (секунды) и выдачи ее в виде электрического сигнала. 


Средний суточный ход, с се 
Средняя квадратичная вариация суточного хода аби. 
Максимальный ход за месяц, с...’ ==10 
Длительность сигнала на выходе, с. . ‹ . . . 0,2 
Период следования сигнала, с а О САИ 
Амплитуда выходного сигнала, В ог бе ей а 
Потребляемая мощность, Вт. : ара НО 


БЛОК ДАТЧИКА СИГНАЛА КОРРЕКЦИИ 


Датчик сигнала коррекции предназначен для приема сигнала 
точного ‘времени из эфира и выдачи сигнала, соответствующего 
полному часу. 


Чувствительность в диапазонах ДВ и СВ, не хуже, мкВ . 300 
Избирательность, .не -менее, дБ... 1. 2.“ аб 
Изменение уровня по напряжению на выходе дБ. . ‹. 96 
Изменение уровня по напряжению на входе, дБ . . . 12 
Полоса пропускания фильтра селектора, Г . . . .. 1,5—2 
Амплитуда выходного сигнала, В... . 9-=0,5 
Шотребляемая” мощность; Вт о р 


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 


Блок управления предназначен для формирования и выдачи в 
канал связи сигналов, несущих информацию о времени, а также 
для автоматического управления датчиком сигнала коррекции. 


Длительность секундного импульса, м. . . ‹. 900—950 
Длительность импульса коррекции, ме . . . ‹. 500—600 
Мощность на выходе канала, В.А... ‹. . Б7 

Тип контрольной индикации. ... . . стрелочная 
Нотребляемая ‘мощность; Вт г ро  ЮБ 


БЛОК ПИТАНИЯ 


Блок питания предназначен для питания часовой системы. 


Выходное напряжение В... . . . 5; 10:15 
Коэффициент стабилизации . .. . . . 900: 200; 15 
Напряжение пульсации, мВ... . . . бб; 10; 80 
Максимальная мошность на выходе, В.А .. 03; №: 30 
Узел резервирования. . ... . ... ‹. Датчик времени 


Потребляемая мощность, Вт. ... . . 100 
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ВТОРИЧНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ЧАСЫ С СИНХРОННЫМ 
И СИНХРОННО-ИМПУЛЬСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 


Вторичные часы с синхронным и синхронно-импульсным двига- 
телем предназначены для отсчета единого времени и использова- 
ния их в качестве маточных вторичных часов. 


Допустимая погрешность в любом интервале вре- 
мени, м. НЕЙ 


Периодичность коррекции 


= = ЮДИН раз55чае 
Дискретность отсчета, с я ЧЕ" | 
Потребляемая мощность, Вт. . . с ‹ 5 

| Радиосигналы | 


Госидарственная < точного | 
ЛЖ а времени Г \ бремени и ступень 


== === — — 


№ | 


‚Часовея 


| ступень 


| 


Дервииные 
УЕДРЫ 


2дй0- 
Е [електор 


дах сизнивыь чнининю чананининь чииинининь  чоиииевинь 
— ———— 


Источник 
питающих 


ХА 


Гранслятор 
‚ @иена/09 
ибррекции 


| вИТЕЛЬ 


о 


| К длокам 80821 
те станции 


снаннюи» чааныю чзньннииь — чининниио — чииениниие оон» чин» 


`Присседи- 
ВиТЕЛЬ 


И оуществиющЕй злектро- ^^ сети Переменногв тока э0Щ 
4000000 СЕТИ у | 


Рис. 12.1. Структурные схемы системы «Севзна» (а) и часовой станции «Се- 
вэна» (6) 
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ВТОРИЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ 


Вторичные цифровые часы лепестковые, световые с люминес- 
центной индикацией предназначены для единого отсчета времени. 


Допустимая погрешность в любом интервале 


времени, ©. аз. ро ЕЁ 
Периодичность коррекции У 3 один раз в сутки 
Дискретность : отсчета, с. . . . 60 
Потребляемая мощность, Вт. 1 

Габариты станции (ширина, глубина, высота), 

мм’. а осо ча РО Я 1000Ж325 Х 375 
Масса станции, о 60 


Блоки часовой станции смонтированы в общем металлическом 
корпусе настольного исполнения; вторичные часы и приборы имеют 
настенное и настольное исполнение. 


12.3. Электронные часовые станции 
ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСОВАЯ СТАНЦИЯ ТИПА «СВЕТ» 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Электронная часовая станция типа «Свет» является автомати- 
зированной, резервированной первичной часовой станцией, предназ- 
наченной для работы в часовых системах для хранения и индика- 
ции текущего времени в часах, минутах и секундах, а также для 
управления приборами с минутным и секундным ‘отсчетом времени. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Канал связи. .. . . о. 0 Отдельные двухпроводные 
| ЛИНИИ 

Максимальное количество подключаемых вторич- 

ных часов, не более, шт. . : 100 


Амплитуда коррекции импульсов минутного и се 
кундного при нагрузке 15 Ом и секундного при 


нагрузке 40 Ом, не менее, В... .-... о 20 
Длительность импульса, с: 
СЕКУНЛНОГО 2 ие си во ХО па, ЕЕ 
ОО р с. а ЕО 
секундной коррекции . . . . . . . 0 а. 
Изменение полярности импульсов осуществляется 
через," е: 
секундных . В р 
минутных . И 5). 
Суточный ход, не более, © при температуре: 
Е он, а а Задав Е 
19-50 а ад а ЗАРЕ 


14—77 
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Электропитание з . з . . ы от сети переменного тока 


напряжением 220 Ох или 


от источника постоянного 
тока напряжением 24— 
33,5 В с возможностью ав- 
томатического переключе- 
ния с одного источника на 
другой 

Потребляемая мощность в момент формирования 

импульса, не более, Вт, при питании: 


от сетичнеременного тока:.--.. %3..::.°3"“ 500 

от источника постоянного тока .. ‹;‚ ‹. 900 
Щемпература, С о... ао 10 ло 
Относительная влажность, ф. . . . . . до 80 


Схема станции обеспечивает: 

возможность управления работой вторичных механизмов с се- 
кундным и минутным отсчетом времени по самостоятельным двух- 
проводным линиям; 

полуавтоматическую коррекцию погрешностей вторичных меха- 
низмов; 

возможность подключения приставки для двоично-десятичного 
кода времени с минутной дискретностью. 


Станция комплектуется основным и резервным блоками: пер- 
вичных часов (БИЧ); кварцевого генератора (БКГ); питания (БП) и 
управления (БУ) — общего для основного и резервного комплек- 
тов блоков. 

Ниже приведены назначение и основные технические данные бло- 
ков станции. 


БЛОК ПИТАНИЯ 


Блок питания предназначен для формирования стабилизирован- 
ного выпрямленного напряжения часовой станции (ЧС) от сети 
переменного или источника постоянного тока и автоматического 
переключения питания (ЧС) при пропадании переменного напря- 
жения на постоянное. 

Блок питания обеспечивает напряжение, 


В: : 
стабилизированное . . . . . 12—16,5 и 20—25,5 при 
токах 0,15 и 0,2 А соот- 
ветственно 
нестабилизированное. . . . . 24—45 при токе 4 А 


БЛОК КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА 


Блок кварцевого генератора предназначен для формирования 
высокостабильных знакопеременных секундных импульсов, управ-° 


ляющих шаговым двигателем первичного часового механизма и 


транслятором секунд блока ПЧ, а также для формирования одно- 
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полярных секундных импульсов, управляющих транслятором ми- 
нутных импульсов в режиме попу авинЕЗЬЬ коррекции. 
Частота задающего генератора, Гц’. . . ее 221800 
Суточная относительная нестабильность частоты генерато- 

ра, не более `а й В 5 с Ь -* 8 5 : р] = в 5.10—6 


БЛОК ПЕРВИЧНЫХ ЧАСОВ 


Блок первичных часов предназначен для хранения и индикации 
текущего времени суток, формирования и трансляции в линии зна“ 
копеременных секундных и минутных ‘импульсов и защиты от пе- 
регрузок и короткого замыкания в линии. | 

Технические данные бло- 
ка соответствуют данным, 
приведенным в целом для- 
станции. 

-Блоки станции размеще- 
ны в металлическом шка- 
фу настенного исполнения. 


| Основной Истач-! Резервный | 


[ник алек+ 
комплект 
Рис. 12.2. Структурная схема ен ок м плект | 


часовой станции «Свет» ния 


12.4. Электрочасовые станции, подстанции 
| и щиты 


ЭЛЕКТРОЧАСОВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ТИПА ЭЦС 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Электрочасовые центральные станции типа ЭЦС предназначе- 
ны для централизованного управления работой подключаемых к 
ним групп электровторичных часов (ЭВЧ) и приборов по учету 
времени путем ежеминутной посылки знакопеременных импульсов 
в сеть от электропервичных часов (ЭПЧ). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество модификаций ты 

Число групп электровторичных. часов (ЭВЧ), под- | 

ключасвмыхи ко хо д. 56 
| 18 и 21 

Количество электровторичных часов (ЭВЧ), под- 

ключаемых к каждой группе, ‘не более = - 100 

Точность. хода. в сутки, ©. и... 4 5 1 


14* 
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Электропитание ЭЦС : . ‹. . от ввыпрямителя ВУ-24/0,6, 
работающего в буферном 
режиме с аккумуляторной 


т “м батареей напряжением 
ОЕ 
Время нахождения цепей ЭЦС под током: 
в минуту, с о о о д 20 
В а аа" о дат. вы” 5 708 


Температура, °С. 


вт ве. от +15 до 25 
Относительная влажность, не более, % 80 


Данные о максимальном токе и суточном расходе электричест- 
ва приведены в табл. 12.2. 


ТАБЛИЦА 19.2 


Расход электри- 


Тип станции Максимальный чества в сутки, 
ток, А А.Ч 
ЭЦС-3 1 , 1 2 , 4 
ЭЦС-6 1,4 2,6 
ЭЦС-9 | 2,9 
ЭЦС-12 2.0 и 
ЭЦС-15 ра а 
ЭЦС-18 2 „6 3,6 
ЭЦС-21 29 3,8 


Комплектация электрочасовой центральной станции состоит из 
щита с измерительными приборами; двумя электропервичными ча- 
сами (ЭПЧ), из которых одни ведущие (ВЭПЧ), а другие резерв- 
ные (РЭПЧ); выпрямителем ВУ-24/0,6; кнопками, реле 12Р и ши- 
товыми электрочасами ВЩШ-90-24 (по количеству групп). 

Электрочасовые центральные станции имеют консольную кон- 
струкцию и напольное исполнение с ‘размерами и массой, приве- 
денными в табл. 12.3. 


Рис. 12.3. Схема соединений 
ЭЦС 


Элентрочасовые станции, подстанции и щиты 49] 


ТАБЛИНА 123 


Габариты, мм 


т Мю 
Е Ширина Глубина Высота 
ЭЦС-3 1076 245 1438 57 
ЭЦС-6 1076 245 1438 60 
ЭЦС-9 171076 245 1438 63 
ЭЦС-12 1221 245 1438 68 
ЭЦС-15 | 1538 245 1438 75 
ЭЦС-18 1538 245 1438 86 
ЭЦС-21 1678 245 1438 99 


ЭЛЕКТРОЧАСОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА ЭПЧ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Электрочасовые подстанции типа ЭПЧ предназначены для цент- 
рализованного управления работой подключаемых к ним групп 
лектровторичных часов (ЭВЧ) и приборов по учету времени пу- 
ем ежеминутной посылки знакопеременных импульсов в сеть как 
от центральной станции (через поляризованное реле 1РПУ), так 
и от резервных электропервичных часов (РЭПЧ). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


ме 


3 фи 


Количество модификаций. . . . . . . 2 

Число групп электровторичных часов (ЭВЧ), 

подклюзаемых к ЭНЧ.. . .. . . . оли 6 
Количество электровторичных часов (ЭВЧ), под- 

ключаемых к каждой группе, не боле . . . 50 

Точносль входа" в СУТКИ, © о. о 0. с 4 
Электрэпитание . . . . . . ОТ выпрямителя ВУ-24/0,6, 


работающего в буферном 
режиме с аккумуляторной 
батареей напряжением 


1 
: АВ 
Время нахождения цепей ЭЦС под током: 
Е о ем 
В а 214“. '05 
Мерс оо, , а т. ОЕ: оо 
Относительная влажность, не более, $ . . . 80 


Данные о максимальном токе и суточном расходе электричест- 
ва приведены в табл. 12.4. $ 

Комплект электрочасовой подстанции состоит из щитка с изме- 
рительными приборами; одними резервными электропервичными 
часами (РЭПЧ); выпрямителем ЗВУ-24/0,б; кнопками, реле 12Р и 
щитовыми электрочасами ВЩ-90-24 (по количеству групп). 

‚ Электрочасовые подстанции имеют консольную конструкцию и 
напольное исполнение. Их размер и масса приведены в табл. 12.5. 
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реке И 


ТАБЛИЦА 12.4 


Тип 
подстан- |Максимальный ток, А Расход электричества 
ции в сутки, А.ч 
ЭПЧ-3 зы ао 
эЭПЧ-6 1 И 4 р . 8 
ТАБЛИЦА. 125 
а Габариты, мм 
подстан- Масса, кг 
ыы Ширина | Глубина | Высота 
ЭПЧ-3 ГАО 245 1438 49 
ЭПЧ-6 772 245. 1438 52 


782] 959 
ой 7 и | 
В г И РИС. 9 Схема. соединений 


ЭЛЕКТРОЧАСОВЫЕ ЩИТЫ ТИПА ЭЧШ 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Электрочасовые щиты типа ЭЧЩ предназначены для централи- 
зованного управления работой подключаемых к ним электровто- 
ричных часов (ЭВЧ) с поляризованным электромагнитом путем 
ежеминутной посылки знакопеременных импульсов от электропер- 
вичных часов (ЭПЧ). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество модификаций Е 
Число. групп электровторичных ‘часов `(ЭВЧ). 


подключаемых к ЭЧЩ и ан об 
Количество электровторичных часов (ЭВЧ), под- 
ключаемых к каждой группе, не боле . . . 50 


Электропитание ; . . . . . от выпрямителя ВУ-24/0,6, 


Электрочасовые станции, подстанции и щиты 493 


работающего в буферном 
режиме с аккумуляторной 
батареей напряжением 


24100 В 
Время нахождения цепей ЭЧЩ под током: 
ОР ок о с 2 
Я то, 00 


емпература, ВЕ. ое... о. 5 ОДО 
Относительная влажность, не более, $ . 80 
Данные о максимальном токе и суточном расходе электричест“ 


ва приведены в табл. 12.6. 
ТАБЛИЦА 12.6 


Тип щита Максимальный Расход электричества 
| ток, А в сутки, А-ч 
эЭЧЩ-2 0,29 0,34 
эЭЧЩ-3 0,31 0,35 
эЭЧЩ-4 0,91 0,36 
ЭЧЩ-6 0,33 0,38 


Комплект электрочасового щита состоит из приборов и кнопок, 
реле 12Р и щитовых электрочасов ВШ-90-24 (по количеству, групп). 

Электрочасовые щиты имеют настенное исполнение. Их размер 
и масса приведены в табл. 12.7. 


ТАБЛИЦА 12.7 


Габариты, мм 


Тип щита Масса, кр 
Ширина Глубина Высота 
иииииииииииииииисииииииииииииииииионинииипипиииииивжвенжа а ииииивиенииия 
эЭЧЩ-2 430 250 650 Ты б = 

эЭЧЩ-3 430 250 650 8,5 
эЭЧЩ-4 510 250 720 Й 
эЭЧЩ-6 510 250 720 и 

1(/х2) 71(х2)_- 


5 да 
а, 
А 99 или РОБ 


Рис. 12.5. Схема соединений 
эЭЧЩ-2 ЗЕМЛЯ - 


паке ал 6 а Фестос Фнакиах © 


' 
| 
| 
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12.5. Электрочасы 


ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ ТИПА П кл.3-24 
НАЗНАЧЕНИЕ 


Электропервичные часы типа П кл. 3-24 ` (первичные, третий 
класс точности, напряжение 24 В) предназначены ‘для выдачи зна- 
копеременных минутных импульсов для питания электровторичных 
часов и приборов времени, а также для выдачи однополярного 
секундного импульса, используемого в научно-технических и тех- 
нологических целях. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Допустимое количество включаемых электровто- 
ричных часов (ЭВЧ), не более, шт. . . 60 
Класс точности . р а 2 5 В 
Средний суточный ход, не более, Е 1,5 
Средняя квадратичная вариация суточного хода, 


нежболее,. © * Е: "ЕТ 

Максимальный ход За месяц, не более, Сан: бо 

Длительность минутного импульса, © . . 5—3 

Установившийся ток минутного импульса, не ме- 

нее, А . и ее 

Полярность минутного ‘импульса . . о. 9 Чередующаяся 

Амплитуда, не менее, В . . ... . . . 20,5 

Длительность секундного импульса, ес и .  0,5=0,1 

Установившийся ток секундного импульса, А. 0,1 

Амплитуда, не менее, В. р 

Сопротивление нагрузки, не менее, Ом. . . 1000 

Периодичность посылки импульсов постоянного 

тока - И по одному в минуту и се- 
| кунду 

Электропитание . . . . . . от выпрямителя ВУ-24/0,6, 


работающего в буферном 
режиме с аккумуляторной 
батареей напряжением 


В 
Допустимая пульсация в цепи выпрямленного то- 
ка. не болеё "№. -..’. . . д Овесогранизяваь 
ется 
Температура, °С. о. ‘о А 0-58 -0 
Относительная влажность, не более, т А | 
Габариты (ширина, глубина, высота), . .  20х115х460 
к о ПЕ д по. о 100 


Данные о максимальном токе и суточном расходе электричест- 
ва, потребляемого электропервичными часами в зависимости от ис- 
пользования их в качестве ведущих (ВЭПЧ) или резервных 
(РЭПЧ), приведены в табл. 12.8. Электропервичные часы выпуска- 
ются в металлическом корпусе и настенном исполнении. 


Электрочасы | 495 


ТАБЛИЦА -12:8 


Первичные (‘| Максимальный Расход электричества 

электрочасы ток, А в сутки, А-ч 
Ведущие 0,80 1,86 
Резервные 0:, 71 ь 


ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ЧАСЫ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Часы электрические вторичные (ЭВЧ) поляризованные общего и 
специального назначения служат для преобразования импульсов 
тока, поступающих от электропервичных часов (ЭПЧ), в показа- 
ния текущего времени. ЭВЧ могут работать в электрочасовых се- 
тях общественного пользования как внутри служебных помещений, 
так и на уличных магистралях. 

Сигнальные часы предназначены для автоматического приведе- 
ния в действие звуковых и световых сипналов или приборов управ- 
ления по заранее заданной программе. 

Штамп-часы предназначены для отметок текущего времени и 
условного индекса на служебных документах транспорта и связи. 

Табел-ные ‘часы предназначены для регистрации даты и време- 
ни прихода на работу и ухода с работы цифровыми отпечатками 
на бланке. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Основные данные электровторичных часов (ЭВЧ) приведены в 
табл. 12.9. Электропитание всех ЭВЧ производится от источника 


постоянного тока напряжением а В. 

Электрические данные односторонних вторичных часов при ус- 
тановке внутри помещений, длительности импульса 2 с в минуту и 
продолжительности работы в течение суток 0,8 ч следующие. 


Общего Сигнальные Штамп 
назначения 
Номинальный потребляемый ток, 
: а АЕ оО 0,017 0,085 
Расход электричества в сутки, 
А.ч у а 005 0,0136 0,068 
Номинальная мощность, потреб- 
ляемая механизмом, ВТ. . . — 0,41 —- 
Напряжение переменного тока для 
печатающего механизма и сиг- 
нальной цепи, В... . . . — 127/220 124 
Максимальная допустимая сила 
тока в сигнальной цепи А. . — 4 — 


Ток, потребляемый печатающим 
механизмом, А . . . — 2 


ТАБЛИЦА 12.9 


Размер ци- | 
Н Обозначение часов Отсчет ферблата Материал и отделка Габаритно- | Масса, 
аименование часов и корпуса: времени по шкале, корпуса установочные Г 
ММ размеры, мм 
Часы электрические вторич-|ВП-200-24-307к минута, (77200 Пластмассовый 282Ж282Х 13 1,5. 
ные односторонние для час 
помещений 
ВП-300-24-66к То же (20300 Металлический, окрашенный | @370Ж76 3,2 
ВП-400-24-320к =» — (75400 ДСП, полированная под 1600Ж400Х70 3,5 
ценные породы дерева 
То же, брызгозащитные ВП-400-24-303к. —» — (7400 Металлический, окрашенный | ©477Ж 136 и 8,0 
для помещений | высота под- | | 
веса 400 мм 
Часы электрические вто-|ВНУ-800-24-312к минута, (7800 Металлический, окрашенный | 1050Х 1050Ж110|1 50,0 
ричные для наружной час 
установки односторонние 
То же, двусторонние ВНУ-800-24-313к —я— (27800 То же 1050Х 1050Х 150] 80,0 
Часы электрические вто- |ЭВЧС-24 —» — (77180 Деревянный 480Ж400Х 172 10.9 
ричные сигнальные 
Часы электрические вто-|В -80-24 —» — (7780 Металлический, никелиро- |@)120Ж70 0,5 
ричные щитовые ванный 
Часы электрические вто-|ВП-85к 5 с, минута, ’ (27840 Металлический, окрашенный |850Х 850Х 134 30,0 
ричные для отсчета вре- час 
мени на станциях метро 
Часы электрические вто-|11ПТЭЧ-2М Год, месяц, — Металлический, окрашенный |430Ж320Ж240 21 ,0 
ричные табельные, конт- число, час, 
рольные минута 
Штамп-часы 72ЧТМ Индекс, час, — Алюминиевый сплав 200х285. 215 8,5 
| минута 
’Часы электрические вто- |ЭВЧШ-85к Час, минута — То же | 280% 115Ж326 8,5 


ричные шахтные ‘в герме- 
тическом корпусе 


Часы электрические вто-|ЭВЧК-9 То же — —- 305Ж290Ж 160 10 
ричные, контрольные су- 
довые 

То же, судовые для уста- |ВП-105к —® — — — (17576 1,8 
новки в. закрытых поме- |ВП-106к —» — — ее 265Ж212Ж77 2,6 
щениях ' ВП-107к —» — —. — (226080 4 

То же, для наружной уста- |ВП-108к —»— — — 380Ж312Ж 110 5,1 
новки 

То же, для установки в ВП-109к —» — — —- 340Ж275Ж105 5 


производственных поме- 
щениях 


967 


инэмэа иипе=ёииензи еаАлеаеициу 


| Элентрочасы 427 


Расход тока односторонними часами при установке их вне поме- 
щений в 1,75 раза больше, чем при их установке в помещении. 

Максимальное количество электровторичных часов, подключае- 
мых к одной двухпроводной линии, выполненной проводами с диа- 
метром жил 0,5 мм, в зависимости от длины последней приведено 
в табл. 12.10. | 


ТАБЛИЦА 12.10 
р дьеедддааиииии_________—_[—[__Ь бб 
Длина двухпроводной линии, м, при количестве подключаемых 


Падение часов 
напряже- М—........м.мымьм:ы.ммыыя 6 666666 


ния, В Неа 4 5 


6 [7 в 9 


596 | 395 | 315 | 263 | 225.| 197 | 175658 


3 1578 789 

4 2105_| 10521 702 | 526 1421 351 | 300 | 263 |-234 | 210 
5 2631 | 1315 | 877 | 658 | 524 | 439 | 376 | 329 | 292 | 262 
6 3157 | 1518 | 952 | 789 | 627 | 527 | 451 395 | 350 | 314 


Температурные условия, °С, для часов, устанав- 


ливаемых: 
в помещениях к. м дм о. та? бт = ЮО --30 
на уличных магистралях. . . . . с от —40 до 50 
Относительная влажность, не более, $ф . . . 95 


Подключение электровторичных часов (ЭВЧ) к электропервич-. 


ным часам (ЭПЧ) или электрочасовым станциям производится че- 
рез двухпроводную линию. 

Все вторичные часы имеют устройства для крепления к стене 
или конструкции. Корпусы часов общего применения для наруж- 
ной установки имеют брызгозащищенное исполнение; внутри кор- 
пуса имеются устройства для освещения циферблата. По требова- 
нию заказчика вторичные часы для наружной установки могут 
изготавливаться с устройством для подогрева при работе в усло- 
виях низких температур. 


ЭЛЕКТРОСВЕТОВЫЕ ЧАСЫ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Часы электрические вторичные со световой цифровой индика- 
цией (электросветовые часы) предназначены для преобразования 
импульсов тока, поступающих от первичных часов, в показания 
текущего времени с помощью светящихся цифр. Эти часы могут 
работать в электрочасовых сетях общего пользования как внутри 
служебных помещений, так и на улице. 


ег: 


АА ОСНО 


КИНА 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Электропитание: 
У 
от источника посылки импульсов напряжением ре В, получае- 
мых от ЭПЧ поляризованным реле 1РПУ; 


от местного источника постоянного тока напряжением 24 В для. 
питания цепей возбуждения искателей типа ШИ-25/4 и кодового реле 
КДР при посылке импульсов от реле 1РПУ; 


от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В для зажи- 
гания ламп индикации 


Время нахождения реле 1РПУ под током: 
в минуту, с ра о Е 
в сутки, Ч... .‘. . би ии 0.3 


Ток, потребляемый реле 1РПУ от источника по- 
сылки импульса: 


максимальный, А . И К Ак аа 
суточный, А чо М, 


Расход тока в цепях возбуждения искателей и 
реле, не более: 


максимальный, А . 57”, „а 

суточный, Ач. о, уе к о. 10 
Мощность, потребляемая от сети пе- 
ременного тока, ВВ . . . . . в зависимости от мощности 
| используемых ламп накали- 

м ВаНИЯ 

Температура, °С `. .`. . . . . . о. От —40 до -50 
Относительная влажность, не более, $ . . . 95 


Электросветовые часы собираются на шаговых искателях типа 
ШИ-25/4 и кодовых реле типа КДР. Указатель электросветовых 
часов состоит из четырех одинаковых индикаторов. 


АППАРАТУРА «ГОВОРЯЩИЕ ЧАСЫ» 


Аппаратура «Говорящие часы» предназначена для сообщения 
текущего времени по телефону. Она устанавливается на телефон- 
ном узле города, населенного пункта, предприятия и т. д. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Аппаратура обеспечивает: 

преобразование импульсов времени, получаемых от ЭПЧ, в ко- 
лебания звуковой частоты; 

одновременную передачу справки времени на АТС по 309 соеди- 
нительным линиям, 


ск 


о 
Рим Е о ® °; ЛРбИр 


А А С 
барабан с твердым эбикоеним. __. =] 


19 о о 294 МИНо о ооо о оо | 
ое сливе | ЗИ РН. 


ОН ВОЕН ЕБИТЕСЬ я | 
РИА | МУ ТИЬШ Е 
49 1142 -19 Индика- | блок Панель 
м о | жонтро- 
ИЯ 


с о то перекл. Ш 
ОА 79 390 ы ОРИТРЕНФ. 


азеноЧанэие 


т | р ь 
ия ИИ деле =” Ар г Паиель 


абарии ИИ 
| <) „Иберия“ транс. 


Реле стемы Реле коммит. Деле КОИТРОЛЯ 
ППлЬСЫ | унорочения |- созланения|-— минутныт и работы мин. 4 | 
от Ч  Гимтильга ИМЛИЛЬСй часовых иска- часовых иска- | 
телеи тТЕЛЕИ 
р 41. 
Реле начала 4 —| //2007 й о 
нии о о О, 
опрадии — Е 
времеЕи А 
Рис. 12.6а. Структурная схема: < 
КК — кулачок конца фразы; КН — кулачок начала фразы; КПФ — кулачок переключения фразы; КИА —. кулачок. ин- ‘о 
дикатора аварии; КЗУ — кулачок замыкания усилителя; ЭЧИ — электромагнит часового искателя, ЭМИ — электро“ 


магнит минутного искателя 
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190х272) 


6 приборы 

АТФ (Росс) | 
Импильсы | 2а004@Я Ирзврвная 

от 7 стока стойка 


+606 Рис. 12.66. Схема со- 
17/2208 единений 


воспроизведение с магнитной записи звуковых колебаний в диа- 
пазоне частот 300—3400 Гц: 


получение выходной мощности звуковой частоты 3 Вт и выход- 
ного напряжения усилителя воспроизведения 5 В; 


точность информации в пределах | мин и повторение ее 15 раз 
в минуту; 


стираемость и запись фразы времени при многократном ис- 
пользовании одного звукоснимателя; 


‘немедленный контроль и использование записанной фразы без 
обработки; 


передачу в соединительные линии сигналов «Начало» и «Конец» 
фразы времени; 


сигнализацию повреждений и различный контроль за прохож- 
дением сообщения, измерения токов и напряжений и т. д.; 

автоматическое переключение рабочей аппаратуры на резервную 
(после 24-часовой работы). 


Электропитание: 
от источника постоянного тока напряжением. 60 В; 


от сети переменного тока напряжением 220 В 
Ток, потребляемый от источника напряжением 


60 В 

максимальный, А... . сб а а З 

ГУОЧНы И, аа ей м а М м 29 
Мощность, потребляемая от сети, Вт . . . 150 ы 
Немпература ео ео, а т 105 
Относительная влажность, не более, $ф . . . 70 
Комплектация а о о ь р 5е 1%, „3: = рабочаяеи ре- 

зервная стойки 

Габариты стоек (ширина, глубина, высота), мм. 600Ж482Ж2365 
Е О.’ в 2150 


Стойки монтируются в общем напольном каркасе совместно с 
вературоя АТС. 


-` 
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12.6. Электронные часы 
` ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ-КАЛЕНДАРЬ ТИПА ЭЧК-3 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Электронные часы-календарь типа ЭЧК-3 предназначены для 
приема импульсов, поступающих от собственного генератора вре- 
менных сигналов, с последующим преобразованием их на лампо- 
вом табло в цифровую индикацию числа, часов и минут, в буквен- 
ную индикацию дня недели и месяца, а также оповещения о нас- 
туплении заданного времени. | 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Место установки . . с ‹ # в Внутри помещения 


Схема часов . . . о. . . ‹. На полупроводниках с при- 
менением печатного монта- 
жа 

Уверенное считывание при освещении в месте ус- 


тановки табло 500 лк на расстоянии, м. . . 50 

Точность хода в сутки, с Е а. ЛЕНО 

Корректировка показаний времени и 

календаря и установка заданного 

времени при включении часов . . ручная, с пульта дистанци- 
онного управления 

Допустимое расстояние между пультом и часами, м 25 

Источник временных сигналов должен иметь сле- 

дующие параметры: 


напряжение» Ве ое те 15—30 
длительность импульса, ©... ‹ . . 5 
период ‘следования ото Ко Ик О0 
Электропитание . . . . . . ОТ сети переменного тока 
| напряжением 220 В 
Потребляемая мощность, Вт. . . . ‹ 500 
Температура, °С . . от 10 до +40} 


Относительная влажность, не более, $ . . . 65-15 
Комплектация и конструктивные данные часов приведены в 
табл. 12... | 
ТАБЛИЦА 12.11 


—.ое..еее.....е""мм"ммммм:й6Ш6—6&Б5БЪ®›эыЁгыГМ 8383883558535 


Габариты, мм 


Масса ; 
КГ 


Наименование оборудо- Количест- 


вания. во, шт. 


’ Ширина Глубина Высота 


Стойка автоматики } 586 332 1134 90 
Ламповое табло 1 1040 170 . 1040 70. 
Дистанционный пульт 

управления 1 138 90 48 1 
Кабель соединительный 2 — — — — 
Комплект запчастей и 

инструмента 1 — — — — 


ОНИ ЕЕ ЗВ ЕСИ, ест. 
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По отдельному заказу часы комплектуются дополнительным вы- 
носным табло и пультом дистанционного управления. В этом слу- 
чае связь между ними осуществляется кабелем длиной до 100 м. 
Часы имеют прямоугольную форму и изготавливаются в виде при- 
бора настенного исполнения, на лицевой панели которого располо- 
жено ламповое табло. Для разграничения воемени и даты исполь- 
зуются разноцветные светофильтры. 


ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ ТИПА ЭЧ-3М 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Электронные часы типа ЭЧ-3М предназначены для пересчета 
сигналов, поступающих от центральной электрочасовой системы 
или любого генератора временных импульсов, в цифровую индика- 
цию на ламповом табло времени суток (в часах и минутах). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Количество вариантов я ео отб бе ИЕ 

Модификации. . . . . . . На и 4 табло в металли- 
ческих или деревянных кор- 
пусах 

Место установки. . . . . . Внутри помещения 

Схема часов. . . . . . . На полупроводниках е при- 


менением печатного монта- 
жа | 


ТАБЛИЦА 12.12 


Количество, шт., Габариты, мм 

для вариантов 
Наименование А ый р Час 
оборудования кг 


1 И т | ТУ | Шири- |Глуби- |Высота 
на на 


Пульт управления 
для: 
двух табло 1 — 
четырех табло — 
Табло ламповое: 
в металлическом 
корпусе 2 4 — — |\ 
в деревянном ` 900 240 500-1 26,0 
корпусе — — 2 Е | 
Кабель соединитель- 
НЫЙ 2 4 2 4 — — — — 
Комплект запчастей 
и инструмента 1 1 1 1 — — — — 


‚— 

ры 
= | 
== © 
сл нь 
>> 
<» — 
нь сл 
© сл 
— - 
>< 
[=> Хы) 
>> > 
сл > 


сы 
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Уверенное считывание ‘показаний с табло на рас- 
О, О а 


Допустимое расстояние иду пультом управле- 


ния и ламповым табло, м)... . . . БО 

Входное сопротивление, не менее, кОм . . . 5 

Электропитание . . . . . . от сети переменного тока 
напряжением 220 В-10% 

Потребляемая от сети мощность, Вт. . . . 395 

Неа ра, С. ее. о бордо 40 

Относительная влажность, $. .. . ‹. ‹. 65415 


Комплектация и конструктивные данные часов для различных 
вариантов приведены в табл. 122. 


ЭЛЕКТРОННЫЕ СУТОЧНЫЕ И ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ЧАСЫ 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Электронные суточные и интервальные часы предназначены для 
приема импульсов, поступающих от центральной электрочасовой 
системы или любого генератора временных импульсов, в цифро- 
вую индикацию в часах, минутах и секундах для суточных часов 
и секундах и минутах для интервальных часов. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Место установки. . . . . ‹. внутри помещения 
Схема часов . . . . . . . На полупроводниках с при- 
менением печатного монта- 
жа 
Отсчитываемое время интервала, мин . . . 10 
Корректировка показаний суточных часов . . ручная 
Напряжение источника импульса времени, В . 18—94 
Электропитане . . . . . . от сети переменного тока 
| напряжением 220 В+10% 
Потребляемая от сети’ мощность, Вт. . . . 1000 
Температура, °С, для: - 
ламновово таль оо, со 04030-40 


стойки автоматики. . бе ое От Дб -Е925 


Относительная влажность, %4, для: 
лампового табло а. >: 65-233 
стойки автоматики. . ... .... . 653290 
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Комплектация и конструктивные данные часов приведены в 
табл. 12.13. 


ТАБЛИЦА 12.13 


———————_ о —————————————8—Ш—6&ЭяЯ&5,НШ1,ЭЪЫШЫШ6Ш6ЩЙ6[6ц585к5дкдкокок_к_к_к_к_—_____д_д_д_д_д_д_д_д_д_д_ддд_ддддддд 


Габариты, мм 


Наименованние оборудо- | Количест- Масса, 
вания во, шт. | Кг 
Ширина Глубина Высота 
с р ВАЕТСЯ ЗЕНА ин ВЫ РНЕ с "= 
Стойка автоматики 1 640 155 1000 46,5 
Табло ламповое: 
суточных часов 7. 900 200 500 26,0 
интервальных часов 2 640 170 450 29,2 
Соединительные кабели “ — — — — 


Комплект запчастей и 
инструмента =} — — = = 


—=—=—=—=>=>—=>Йй>Ы>ЮыюыЮЫАЫАЛ ЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЯИБЕИИИИИБИИЯИЯБАИБЕЕЕИИИИИИИЕБИИИИБИБИБИИББИВияиииияиияяяяиияяяяявяяяяяияиияяияПяяяяиПявивяияПиияяяияияяПявияяиияияяиияяииииииияииияияиииияииииииииивииияПияиииииивиииииЛиииипииоппиияипяпипиппипиичнний 


2 о мо оауььо ъ- 


22. 
23. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 


Предисловие . 


Глава 1 
Аппаратура административно-хозяйственной телефонной связи 


1.1. 
|2. 
|3. 


Г. 


1.8. 


Общие сведения . ран Е" Ель 
Коммутатор телефонный местной батареи типа К КТМБС: 30 


Ручные телефонные станции центральной батареи 

Коммутатор центральной Е: с выносным стативом 
типа ЦБ-120Ж2л : а М -— 
Учрежденческая ручная НЕ станция типа 
УРТС-100/600 249 ВЕ 


. Корабельные автоматические телефонные станции релей- 


ные типов КАТС-Р20 и КАТС-Р40. 


. Учрежденческая автоматическая телефонная станция де- 


кадно-шаговой системы типа УАТС-49. 


. Автоматические телефонные станции координатной системы 


О ОтВЕНЕАХ станция типа 
УПАТС-100/400 


‚ Сельские и учрежденческие станции типов АТС К. 50/200, 


АТС К-50/200М и УАТС К-50/200 и УАТС К-50/200М 
Сельская и учрежденческая станции типа АТС К-100/2000 


Станции системы ее типов АТС К-20, АТС К-60 и 
АТС К-100/300 : 
Корабельные станции типов `КАТС- К80 И КАТС- К160 


Квазиэлектронные автоматические телефонные станции 


Квазиэлектронные автоматические торые станции ти- 
пов «Изумруд» и «Регистр» 


Автоматический телефонный ие. типа `^АТК.6 
Прочее оборудование телефонных станций 
Установка групповая типа ГУ-10/3 для АТСК 
Искробезопасная приставка типа ОПХ-4А. 


чмжшщаоляая 


26 
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Глава 2 


Аппаратура оперативной телефонной связи. . $: .‹. . 


2-Е: 
252. 


2.4. 


Общие сведения ; : : 
Установки директорской В связи 
Коммутатор директорский телефонный типа КДТ-10. 


Коммутатор директорский типа КД-12А 


Коммутаторы директорские типов КД-18 и КД-36Д 
Коммутаторы директорские типов КДЭ-25/4 и КДЭ-40/4 
Пульт оперативной связи типа ПОС-20/5 я 
Директорский коммутатор типа СТУ-20/30 

Станция административной связи типа «Темп-40». 
Установка оперативной телефонной связи типа КРОМ 
Аппаратура связи типа «Донбасс-1» т т 
Концентратор иЗЕоЛЕВЕИВНО В связи 
типа КАС-2 ... 

Концентратор связи Е. типа `КСР- м 


. Установки диспетчерской СВЯЗИ 


Оборудование диспетчерской связи типа дсп. 30 


Станция телефонная = о. типа 
ЭДТС-66 . - 


Коммутаторы ее типов к Д-60 И КД. 120 о 


ее УСТАНОВКИ тер етОЯ и директорской 
связи. та 


Телефонный комплект местной связи типа, ТКМС- о 
Коммутатор оперативной связи типа КОС-28М 
Установка оперативной телефонной связи типа МИГ. 
Установки оперативной телефонной связи типа «Псков» 
Установки оперативной телефонной связи типа «Кристалл» 
Статив промежуточный 


. Аппаратура командно-диспетчерской связи 


Апаратура связи типа «Радиус» . 
Унифицированная аппаратура связи типа Е 


. Апаратура оперативной связи 


Станция оперативной связи типа СОС- ом 
Станция оперативной связи типа СОС-60. 
Пульт оперативной связи типа ПОС-90 


. Аппаратура усиления 


Усилитель абонентский типа УД- о 
Усилитель дуплексный типа УД-2 


Глава 3 
Аппаратура транспортной связи 


3.1. 


Общие сведения 
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_ 95 


98 
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155 
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3.3. 


3.4. 


3.8. 
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Аппаратура станционной связи. 

Коммутатор перегонной связи типа КИС. 2/3 
Универсальный в. станционной связи типа 
УКСС-8 ее 

Коммутатор станционной связи типа КСС- 20/30 
Комплект аппаратуры станционной связи типа КАСС-6 
Комплект аппаратуры станционной связи типов Е 
ДСП и КАСС ДСЦ. 

Аппаратура четырехпроводной ее связи. 
Аппаратура станционной а парковой связи ти- 
па. СДИС В те би 

Аппаратура связи с тональным избирательным вызовом. 


Распорядительная станция поездной диспетчерской ‘связи 
типа РСДТ-1-63. 


Распорядительные станции диспетчерской связи на два и 
четыре направления типов РСДТ-2-61 и РСДТ-4-61 
Распорядительные станции постанционной связи на два и 
четыре направления типов ПСТ-2-60 и ПСТ-4-70. 
Промежуточные пункты поездной диспетчерской и по- 
станционной связи типов ПИТ-66Д и ППТ-6611 
Приемные устройства поездной диспетчерской и постанци- 
онной связи типов ПТИВ-66Д и ПТИВ-661 


Аппаратура дорожно-распорядительной связи тина 
ДРС-69 


. Аппаратура магистральной связи совещаний 


Аппаратура магистральной связи совещаний типа 
МСС-12-6-60. 


Аппаратура магистральной связи совещаний типа 


МСС-2-1-60. ее их. 
Двухпроводная оконечная станция связи совещаний типа 
ДОСС-58 

Аппаратура связи совещаний типа ‘осС- 63 

Аппаратура  внутрипоездной телефонной связи типа 
«Тракт» | 

Аппаратура усиления 

Микрофонное устройство типа му. 70. 

Усилитель диспетчерский типа УД-3 
Усилитель коммутатора станционной связи типа УКС. 57М 
Дуплексный тональный усилитель типа ДТУ-65 


Вводная аппаратура оо ь 
Вводный и вводно-изолирующий щитки типов ЩВ- 66 И 


ЩВИ-669 . . . . 


Оглавление 


Глава 4 
Аппаратура связи и’сигнализации для горнорудной и метал- 
| ее промышленности’. а о 


. Общие сведения ев и, 
4 Комплексные установки шахтной связи и сигнализации 
Аппаратура диспетчерского управления типа ПГД 

Безындуктивный телефонный коммутатор типа ШБК-3 


Комплекс искробезопасной аппаратуры шахтной автомати- 
ческой телефонной связи типа ШАТС-3 . .. . 


Аппаратура искробезопасной связи и сигнализации типа 
ИГАС-3 


Аппаратура громкоговорящей искробезопасной связи 


типа ГИС-1 г ЕЯ 
Аппаратура управления громкоговоряшей связи и В 
предительной сигнализации в лаве типа АУС . 


Аппаратура предупредительной сигнализации и ен 
ворящей связи типа АС-3С. . . . ге 
Комплекс аппаратуры громкоговорящей связи рудничного 
рворатина я РОТ ео НЕЕ 

4.3. Аппаратура стволовой связи и ‘сигнализации. 
Аппаратура стволовой сигнализации и связи типа АСШ- 1 
Комплекс связи машиниста подъемной машины с клетью 
типа АСМК-1 о 
Аппаратура телесигнализации, телеконтроля и связи типа 
«Радуга» и 

_ Аппаратура сигнализации взрывобезопасная типа АСВ- 2 

4.4. Аппаратура связи и с. для подвижных объек- 
ТОВ ® ° О . . ы ° ® * ° ° © 
ара а ь связи типа ВГСТ-70 
Аппаратура Е: высокочастотной связи типа 
«Украина-М74» . о ре ее 
Аппаратура производственной высокочастотной связи ти- 
па ПВЧС ПЕ Г 

4.5. Аппаратура усиления и вызова 
Телефонный усилитель диспетчерский типа ТУ. М 
Универсальное вызывное устройство типа УВУ-1 

4.6. Линейно-коммутационные устройства 


Шкафы телефонные распределительные шахтные тинов 
ШТШ-160 и ШТШ-300. | 
Коробки кабельные шахтные типов ШК -А И штк о 


Ящик кабельный шахтный типа ЯКШ-60 


Глава 5 ‚ЗВ 
Оконечные устройства телефонной связи...’ г. 


5.1. Общие сведения . : о ты Пе Гани 
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Е И 


59 Концентраторы и автоответчики . . г ° " 
Аппарат телефонный громкоговорящий типа АТ 5. 
Концентратор телефонный на три линии типа Е 
Концентратор телефонный административный типа КТА-4 
Автоответчик телефонный городской типа АТ -2- 
Телефонный автоответчик типа ТОН 

5.3. Устройства автоматического набора телефонных номеров 
Телефонное устройство типа «Автонабор-24». . . 
Автоматический набиратель телефонных номеров типа 
«Автонабор-40». Е а. бл 74 
Телефонное устройство типа «Элета а. 
Книга электронная телефонная типа «Элетек» “= 

5.4. Телефонные аппараты, микротелефонные трубки, гарни- 
турые иеприставки о оо’ 
Телефонные аппараты Е 
Громкоговорящий телефонный аппарат типа АТГ-70 
Микротелефонные трубки. . ‹ ‹ * а 
Гарнитуры телефонно-микрофонные .- Е 
Головные телефоны к: 

Приставка телефонная типа СО Зе 
Приставка дублирования сигнала вызова типа ПДСВ 


Глава 6 

Вводная и линейно-коммутационная аппаратура. Абонентские 
линейные устройства. о еее Вы: > 
БИ Общие сведения ом 


6.2. Вводно-коммутационная аппаратура о. 
_ Блоки защиты и переключений типов БЗП-30 и БЗП-50. 
Кроссы связи КС-2 и КС-4 
Каркасы кроссов ь Ве а о ее ие 
Полосы защитные и громоотводные 

6.3. Линейно-коммутационные устройства... ео 
Шкафы телефонные распределительные типов ШР и ШРИ 
Боксы кабельные для  распределительных телефонных 
кафов акима БК 
Боксы кабельные для городских телефонных сетей типа 
БГ ® ® ° . ° ° ® ® ® . ® ° ® ® ® 
Коробки распределительные телефонные типов КРТ-10 и 
КРТ!1-10 Р ° ° . . . ° . . ° . . . . 
Ящики кабельные для городских телефонных сетей типа 
О ео 
Ящики кабельные типа ТЕ и. 
Плинты с грозоразрядниками и предохранителями типов 
П-ГП и П-Г о 


Е 


Оглавление 


Плинт без разрядников и предохранителей .. . 


6.4. Абонентские линейные устройства. 

Устройства защитные абонентских кое типа АЗУ 

Глава 7 

Аппаратура громкоговорящей связи... . . 

7.1. Общие сведения а 

7.2. Аппараты и установки односторонней связи 
Электромегафоны типов «Балсас» и «Балсас-9> 
Электромегафон типа «Вития». 

Электромегафон типа ЭМ-2 Е 
Автобусное громкоговорящее устройство типа `АГУ- 10- 3. 
Установка громкоговорящая типа ГУ-20М 

7.3. Трансляционные усилители, узлы и устройства к ним 
Усилитель мощности типа У-100У4.2 и пранолявиониая 
установка типа ТУ-100БУ4.2 пе - 
Усилитель проводного вещания типа УПВ- г 25 
Усилитель проводного вещания типа УПВ-5 
Аппаратура радиотрансляционного узла типа ТУ-1—1,25 . 
Устройство выходной коммутации типа УВЕ 
Пульт микрофонного т. лителя типа ПМУ и УЕ ОКУ 
дии типа ПС : И т . 
Табло световое для студийных анпарала ах типа тк. 

_ Щиток антенный типа ША. ее”, 
Радиоприемник трансляционный типа «Ишим» 

7.4. Установки прямой двусторонней громкоговорящей связи. 
Комплект и о Е ТИ- 
паУ- 1 : я 
Оперативно- переговорной ото типа, ОПУ-1 о 

7.5. Коммутаторные установки громкоговорящей связи 
Оперативно-переговорные устройства типов С ЗА», 
«Гарсас-10А» и «Гарсас-20» - ь 
Устройство переговорное громкоговорящее типа ПУ-5 
Оперативно-переговорное устройство типа ОПУ- 10м.; 
Переговорное устройство типа ПГУ- 18/24. : 
Медицинские о НЫЕ устройства типов мпу- 18, 
МПУ-19 и МПУ-20. 

Переговорный аппарат типа И, Эл» С еее 
Прибор громкоговорящей связи типа НРС-02.. 

7.6; Аппаратура ее - Е ПирЕ: 
ной связи : 
Приборы  пРомКоговорящей связи типов ПГС. Зи ПГС. 10. 

7.7. Системы производственной громкоговорящей связи 
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Ачпабатура ВО тВЕНИ О" ООН связи Ти- 
па ПГС-71 ° : ее 3 
Установка командно-вещательная судовая типа Е. 
Унифицированная судовая аппаратура а. 
связи и трансляции «Рябина». 2 ЗЕ 

УВ. Аппаратура автоматической громкоговорящей связи. 


Автоматическая телефонная станция громкоговорящей 
связи типа «Эстрон-40-20» р в 


7.9. Микрофонные усилители альт 
Усилитель микрофонный транзисторный типа УМРВ 
Усилитель типа У-4М 

7.10. Услители низкой частоты т: 
Электроакустический блоки типа «Эскорт» 
Акустический блок ВЭФ 
Бытовые усилители низкой частоты 


Глава 8 
Аппаратура звуко- и видеозаписи, воспроизведения и перево- 
да речей 5 ® ® ° ° ° ° ° ° ® ® ® © ° ° 


83.1. Общие сведения 

8.2. Магнитофоны р 
Магнитофон чит еЛЬНЫй она типа МЭЗ-62. 
Магнитофоны типов «Тембр-2» и «Тембр-2с». 
Магнитофоны бытовые 

8.3. Диктофоны 
Кассетный ры типа о 203» 

84. Электрофоны и электропроигрыватели 
Бытовые электрофоны и электропроигрыватели 

8.5. Видеомагнитофоны ве 
Видеомагнитофон аннй типа «Кадр» 
Бытовые видеомагнитофоны 

86. Аппаратура перевода речей 
Комплекс аппаратуры перевода речей типа ` «Синхротон» 
Аппаратура перевода речей типа [1-15 


Глава 9 | 
Оконечные радиотехнические устройства . . с г 
9.1. Общие сведения 
9.7. Микрофоны 
Конденсаторные и ленточные > микрофоны 
Динамические микрофоны 
9.3. Громкоговорители и звуковые колонки 


Групповой приемник Е АЕ вещания типа 
ТЕТ В: рр ЗЕ а явь: 
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———д_д_ иди 


Громкоговоритель а абонентский вы вещания 
типа ‘° «Маяк» 


Громкоговорители абонентские ОЕ 
Громкоговорители рупорные и радиальные 
Звуковые колонки | 

Акустические системы . 


илава 10” 
Линейно-коммутационные и абонентские устройства радио- 
трансляционных ‚сетей а Е ЕР Зоя И 
10.1. Общие „сведения Е 
10.2. Линейно-коммутационные ее. 
Трансформаторы абонентские типов ТАВ-25 и "ТАГ. 10 
10.3. Абонентские линейные устройства 
Коробки универсальные типов КТВО, УРК. 4, РОН, УК. о 
Розетки .штепсельные типов РШО-2, РШР и РТР-2 . 
Абонентские устройства типов АУ-ЗВ и АУ-4В 


Глава 11 

Аппаратура документальной связи. 
11.1. Общие сведения р 
11.2. Аппаратура телеграфной связи 


Автоматическая: а координатная станция типа 
АТК-20. 


С телеграфная координатная станция ти- 
па АТК-ПД 


Коммутационная а станция АТ- ПС. о 
Аппарат телеграфный ленточный типа СТА-М67 . 


Аппараты пераоные ИННЫ типов РТА-6 и РТА-6ВТ 
(«Риони») 


Аппарат а Е типа РТА. 7Б 
Аппарат телеграфный рулонный типа РТА-8 
Ручной коммутатор типа РК-3 
Универсальный вызывной прибор типа УВП- р 

11.3. Аппаратура факсимильной связи. 
Аппаратура факсимильная а типов АК. дм И 
ФАК-П 
Аппаратура ее типа а, 
Факсимильная аппаратура типа «Иней» 
Факсимильный аппарат типа «Штрих-Л» 
Факсимильный аппарат типа «Штрих-М» 
Приставка линейная типа ПЛ. 

11.4. Устройства телеобработки и передачи данных 


Аппаратура передачи данных приемо-передающая типа 
«Аккорд-12001П» т 6 с, 
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Аппаратура передачи данных типа «Аккорд-50» 
Аппаратура передачи данных типа АПД-МА 
Аппаратура передачи данных типа АПД-МД 


Устройства преобразования сигналов («Модем») 


Мультиплексоры передачи данных типа МПД 
Абонентский пункт типа АП-4 (ЕС-8504) 
Прочие абонентские пункты 


Глава 12 
Аппаратура сигнализации времени . 


12.1. Общие сведения 8 
12.2. Система единого времени типа «Севэна» | 
12.3. Электронные часовые станции 
Электронная часовая станция типа овеь 
‚12.4. Электрочасовые станции, подстанции и щиты 


Электрочасовые центральные станции типа ЭЦС . 


Электрочасовые подстанции типа ЭПЧ 
Электрочасовые щиты типа ЭЧЩ 

12.5. Электрочасы ь у 
Электропервичные часы типа п КЛ. 3-24 
Электровторичные часы 
Электросветовые часы . 
Аппаратура «Говорящие часы» 

12.6. Электронные часы 
„Электронные часы- а типа `ЭЧК.3 
Электронные часы типа ЭЧ-3М 
Электронные суточные и интервальные часы 
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ВЫХОДЯТ В СВЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ: 


Загороднюк В. Т, Паршин Д. Я. Лазерная 
оперативная связь с промышленными объектами. — М.: Связь, 
1979 (П кв.). — 8 л., ил. — 40 к. 7000 экз. 30602. 

Обобщаются имеющиеся в литературе разрозненные 
ланные об использовании лазеров для оперативной связи 

с промышленными объектами. Исследуется влияние турбу- 

лентных неоднородностей и оптической плотности на Ка- 

чество передачи сигналов связи, приводится описание оп- 

тимальных приемо-передающих оптических устройств и 

наиболее эффективных структурных схем оперативной свя- 

зи. Дается методика инженерного расчета лазерных систем 
оперативной связи. 

Книга предназначена для инженерно-технических ра- 
ботников, занимающихся разработкой систем производст- 
венной связи. 


Связь с подвижными объектами на СВЧ: Пер. с англ./Под 
ред. В. К. Джейкса. — М.: Связь, 1979 И кв.). -- З7л., ИЛ 
Пер. изд.: Мисгожауе торе СоттишсаЧопз. Еа. Бу. М. С. Ла- 
Кез, т. Нью-Йорк, 1974. — В пер.: 2 р. 80 к. 10 000 экз. 30402. 

В книге собраны основные сведения о радиосвязи с 
подвижными объектами на частотах от УКВ до верхней 
границы СВЧ диапазона. Значительная часть материала 
основана на исследованиях, выполненных за последние го- 
ды в Ве! Теервопе ГаБогаомез. Книга состоит из двух 
частей. Часть [ посвящена специфике распространения ра- 
диоволн при работе подвижных средств, часть П — непо- 
средственно радиосистемам. В отличие от других книг на 
данную тему, эта книга не о технике, а скорее о теории 
связи с подвижными объектами. В то же время в ней со- 
держится много конкретных фактов и технических реко- 
мендаций. 

Книга предназначена для инженерно-технических ра- 
ботников, специализирующихся в области разработки сн- 
стем связи. | 
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